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आमार प्रदशन 


आज स्वर्ण जयन्ती के इस सुअवसर पर समिति के गत ५० 
वर्षों के इतिहास का सिंहावलोकन करने में विशेष प्रकार का 
आनन्द तथा गौरव का अनुभव हो रहा है । अपने स्वल्प साधनों से 
अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी 'समिति' ने जो अपना 
वर्तमान रूप ग्रहण .किया है, वह आज आपके सम्मुख है । प्रारम्भ 
काल से ही हिन्दी भाषा एवं साहित्य के प्रचार एवं प्रसार का 
कार्य ही समिति का मुख्य ध्येय रहा है, और इस कार्य में 'समिति' 
ने सफलता भी प्राप्त की है । यह ग्रन्थ भी इसी ध्येय की पूर्ति की 
एक कडी है । 'समिति' के पिछले एवं वर्तमान साहित्य-सेवियों 
के प्रति जिनके ग्रहनिशि परिश्रम एवं लगन के फलस्वरूप 'समिति' 
आज इस स्वरूप को प्राप्त कर सकी है, आभार प्रदर्शन करते हुए 
सुझे परम हषं हो रहा है! 

. इसग्रन्थ के लेखन में 'समिति' के अध्यक्ष sto कुंजबिहारी 
लाल गुप्त, Wo Uo (हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान), पी-एच० Sto 
ने जो अथक परिश्रम किया है उनका मैं परम श्राभारी हूँ । इसके 
अतिरिक्त इस ग्रन्थ के प्रकाशन एवं अन्तिम रूप देने में श्री राम- 
दत्तजी शर्मा, एम० Uo, बी० Uso, साहित्यरत्न, शास्त्री, सुतपूरव 
प्रधान मंत्री एवं वर्तमान केन्द्र-व्यवस्थापक ने जो मूल्यवान योग 
देकर इस कार्यं को सफल बनाया है, उसके लिये भी मैं Wer. 

अत्यन्त कृतज्ञ हूँ | 

मेरे अन्य समस्त सहयोगियों एवं कार्यकर्त्ताओं का भी मैं 
आभारी हुँ जिनकी प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से यह ग्रन्थ प्रकाशित 
हो. रहा है । इस सहज एवं सामयिक सहायता के लिये समिति 
उनकी सदेव ऋणी रहेगी | 
श्री हिन्दी साहित्य समिति, 

भरतपुर 
१२ फरवरी, १९६१ 


मदनलाल बजाज 
प्रधान मंत्री 
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वक्‍तव्य 


श्री हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर, का स्वरं जयन्ती ग्रन्थ 
(प्रथम खण्ड) आपके सम्मुख है। समिति की कार्यकारिणी के 
नियमानुसार बहुत कुछ प्रयत्न करते हुए भी, सम्पूर्ण ग्रन्थ एक वार 
मुद्रित न होकर, दो खण्डो में विभाजित करना पड़ा, इसके लिये 
क्षमा-याचना करता हूँ। जिस समय इस ग्रन्थ के लेखन तथा प्रकाशन 
की योजना बनाई गई थी, उस समय मैंने उन कठिनाइयों की 
कल्पना भी न की थी जो लेखन-कार्य प्रारम्भ करने के बाद सामने 
आईं । सोचा यह था कि दो तीन मास में ही यह ग्रन्थ प्रकाशित 
हो जायेगा, किन्तु पीछे ज्ञात हुआ कि स्वर्ण जयन्ती महोत्सव के 
अति व्यस्त कार्य-क्रम के साथ-साथ लगभग ५०० पृष्ठों का ग्रन्थ 
लिखकर प्रकाशित करना सरल काये नहीं है। पाठकों को यह 
जानकर सन्तोष होगा कि सम्पूर्ण ग्रन्थ की पांडुलिपि तो बनकर 
तैयार हो चुकी है, किन्तु समयाभाव के कारण मुद्रित न हो सकी 
हे । इस समय केवल प्रथम खण्ड प्रकाशित हो सका है । ग्रन्थ का 
विभाजन निम्न प्रकार दो quel में किया गया है: 

(१) प्रथम खण्ड में समिति के विगत लगभग yo वर्षों का 
सिंहावलोकन है । 

(२) दुसरे खण्ड में भरतपुर के विगत २५० वर्षों में होने 
वाले कवियों का संक्षिप्त जीवनवृत्त है । 

इस ग्रन्थ को लिखते समय मेरे सामने प्रमुखतः दो उद्देश्य थे:-- 


एक तो यह कि ग्रन्थ में हिन्दी साहित्य समिति के विगत जीवन 
का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाये जिससे यहाँ के नागरिकों को समिति 
के संस्थापको, कर्णाधारो एवम्‌ उत्साही कार्यकर्ताओं के साहित्यानुराग 
से समिति की सेवा करने की प्रेरणा मिले । 
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दुसरा यह कि हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर के विगत २५० 
वर्षों में होने वाले सभी कवियों एवं साहित्यिको का संक्षिप्त जीवन- 
वृत्त प्रकाशित कर उनके प्रति हादिक श्रद्धाञ्जलि अपित करें, 
जिन्होंने अपना समस्त जीवन हिन्दी में ज्ञानवद्धंक वाङ्मय की सृष्टि. 
में व्यतीत किया। इससे न केवल भावी कवियों को नूतन काव्य- 
सुजन को प्रेरणा ही मिलेंगी, अपितु समिति अपने उत्तरदायित्व 
को भी पूरा करेगी । | 

समिति के इस इतिहास में श्रधिकतर तथ्यों का ही संग्रह किया 
गया है । मेंने प्रत्येक विषय को यथास्थान, यथावश्यक और यथार्थ 
रूप में सामने लाने का प्रयास किया है । ग्रन्थ के अन्त में दिये गये 
परिशिष्टों में यथासाध्य उन सभी हिन्दी प्रेमियों के नाम उद्घृत 
किये हैं, जिन्होंने आर्थिक सहायता देकर समिति के विशाल भवन के 
निर्माण में सहायता दी अथवा अपना असूल्य समय देकर उसके 
उद्देश्यों की पूति में योग दिया । ११वें परिशिष्ट में स्वर्ण जयन्ती 
महोत्सव का जिसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम 
डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ करेंगे, कार्यक्रम दिया गया है। इस 
महोत्सव का विस्तृत वर्णन दूसरे खण्ड में दिया जायेगा | 

इतिहास के दुहराने में मेरे पुराने मित्र श्री प्रेमनाथजी चतुर्वेदी 
बी० ३०, सहायक सम्पादक, नवभारत टाइम्स, नई देहली, ने मेरा 
हाथ बटाया | इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र et 

अन्त उन सभी साथियों तथा समिति के लाइन्ने 
प्रभूलाल गोयल का जो सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लय 
आभार प्रदर्शित करता हूं । 


. वसन्त पंचमी defende 
२१-१-६१ र गुप्ता 
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स्थापना 


भरतपुर व्रजभाषा का प्रमुख गढ्‌ है। यह स्थापन-काल से ही 
ब्रजभाषा के उच्चकोटि के कवियों का निवास-स्थान रहा है । 
महाकवि सोमनाथ और सुदन आदि ने अपनी काव्य प्रतिभा से इस 
क्षेत्र की ख्याति को भारत के कोने कोने तक पहुँचा दिया था । अनेक 
महाकवियों के आश्रयदाता भरतपुर के नरेशो ने व्रजभाषा के प्रचार 
और प्रसार में सदेव से योग दिया, पर काल की गति का राज- 
नीतिक और सामाजिक प्रभाव भाषा पर भी पड़े बिना न रहा । 
मुगलों और अंग्रेजों से टक्कर लेने वाले फारसी, उद्‌ atx अंग्रेजी 
से अप्रभावित न रह सके । शासन पर इन दोनों भाषाओं का क्रमशः 
दबदबा रहने की वजह से नौकरी की भूखी जनता अपनी मातृभाषा 


के महत्व को भूल सी गई । ऐसा समय भी आया जब व्रजभाषा 


(हिन्दी) का प्रभाव केवल घरों की चारदीवारी तक ही सीमित 
रह गया, किन्तु इस स्थिति को जन-मानस ने स्वीकार नहीं किया । 
समय ने करवट बदली | हिन्दी के हितैषी मातृभाषा की हीनावस्था 
से तिलमिला उठे । २०वीं शताब्दी के आरम्भ काल में उत्तर 
भारत के नगर नगरे में हिन्दी के प्रति स्नेह और आदर उत्पन्न करने 
के लिये सभा और समितियों की स्थापना होने लगी । राष्ट्रभाषा 
प्रेम की इस लहर से भरतपुर के नागरिको का मानस भी प्रभावित 
हुआ | मातृभाषा के कुछ उत्साही नागरिकों ने समाचार-पत्र और 
पुस्तक पठन-पाठन के कार्यक्रम को जारी करने की चेष्टाएँ आरम्भ 
कीं । पंडित रामचन्द्र XIX मुंशी जानकीबल्लभ ने एक स्थान पर 
समाचार-पत्रों और पुस्तकों के पठन की व्यवस्था की । कहा जाता 
है कि वह प्रयास अपनी तरह का अनूठा था । नये जोश में कार्य 
चलने भी लगा परन्तु कुछ कारणों से वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो 
अपने अस्तित्व को ही खो बेठा। पर जागा जन-मानस आसानी से 
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सोने वाला नहीं था; अधिक उत्साही और जीवट के हिन्दी-प्रेमियों 
का उदय हुआ । अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कतिपय 
हिन्दी प्रेमियों ने १३ अगस्त १९१२ को श्री हिन्दी साहित्य समिति 
की स्थापना कर दी । नवस्थापित हिन्दी संस्था के प्रथम मंत्री 
पंडित सुन्दरलाल जानी की प्राप्त प्रथम विज्ञप्ति (१३-८-१९१२) ` 
का मुल अंश ग्रविकल रूप से नीचे उद्धृत किया जाता है :-- 


प्रिय हिन्दी हितेषीगण, 

कदाचित्‌ आपको अविदित न होगा कि हमारी मातृभाषा सवं 
गुण आगरी नागरी के प्रचार के लिये प्रायः भारतवर्ष के सभी नगर 
निवासी उन्नति. कर रहे हैं परन्तु खेद है कि हमारा भरतपुर ब्रजभाषा 
का केन्द्र होने पर भी इस ओर से सवंथा पीछे हटा हुआ है । अवश्य 
ही हम लोगों का कत्तव्य है कि इस त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न HE | 
हम सहषं आपको संवाद देते हैं कि यहाँ के कतिपय हिन्दी हितैषी 
सज्जनो ने यहाँ पर हिन्दी प्रचार के लिये एक हिन्दी साहित्य समिति 
स्थापित करदी है जिसका स्थान धमंसभा में है । आप जानते हैं कि 
समस्त कार्य अर्थमूलक हुआ करते हैं फिर इसके लिये द्रव्य होना 
अत्यन्त आवश्यक है किन्तु यों कह सकते हैं कि इस पौधे को आप 
द्रव्य जल से सिंचित न करेंगे तो यह कुम्हला ही न जायगा किन्तु 
नष्ट-ञ्रष्ट भी हो जायगा | इसमें निश्चित हो चुका है कि हिन्दी 
प्रचार के विशेष साधन समाचार-पन्न मंगाये जाँय । अतः हिन्दी की 
सहायता के साथ-साथ हमें सांसारिक समाचार तथा उत्तम लेख पढ़ने 
को मिलेंगे, इससे हमारे ज्ञान में बृद्धि का होना भी स्वयंसिद्ध & 
फिर इस स्वार्थ और परमार्थ के साधक कार्य में कौन महानुभाव 
होंगे जो सहायता नं देंगे । हम आपकी सेवा में सविनय सादर प्रार्थी 
हैं कि आप भी इसमें सहायक बन इस लोक और परलोक में यशो- 
भागी बनें । 

पंडित सुन्दरलाल जानी की इस मार्मिक अपील का गहरा 
प्रभाव पड़ा । ६ सितम्बर १९१२ को एक बृहद॒ सभा का आयोजन 
किया गया, जिसमें लगभग १४० व्यक्ति उपस्थित gu! सब ने 
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एक स्वर से संस्था की स्थापना का स्वागत किया और नामकरण 
हुआ श्री हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर । 
समिति के जन्मदाताओं में पंडित गंगाप्रसाद शास्त्री और 
अधिकारी जगन्नाथदास विद्यारत्न का नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है । इन्हीं दो व्यक्तियों की कल्पना, भावना और उत्साह के 
परिणामस्वरूप हिन्दी साहित्य समिति की स्थापना हुई तथा 
अनेकानेक योग्य और प्रभावशाली व्यक्तियों का आरम्भ से ही 
संस्था को सहयोग प्राप्त होने लगा । उपरोक्त सभा में संस्था के 
संचालन के लिये निम्नलिखित महानुभावों को पदाधिकारी निर्वाचित 
किया गया :-- 
श्री Sto ओंकारसिह प्रमार, एल०एम ०एस०, मेडिकल औफीसर 
: (प्रधान) 
श्री do नारायनदास, सुपरिन्टेन्डेट पी० डब्ल्यू० डी० 
(उप-प्रधान) 
श्री अधिकारी जगन्नाथदास विद्यारत्न (मंत्री) 
श्री To गंगाप्रसाद शास्त्री, साहित्याचायं (सहायक मंत्री) 
श्री do गुलाबजी मिश्र (पुस्तकालयाध्यक्ष) 
श्री खोंखनलाल पोहार, आनरेरी मजिस्ट्रेट (कोषाध्यक्ष) 
श्री To सुन्दरलाल त्रिपाठी, एकाउन्टेन्ट fro डब्ल्यू० डी० 
(आय-व्यय-निरीक्षक ) 
दिनांक १५ सितम्बर १६१२ को पुनः एक सावंजनिक सभा 
बुलाई गई, जिसमें समिति के उद्देश्य एवं नियम निर्धारित किये गये 
तथा कार्यकारिणी का संगठन किया गया जिसमें निम्न महानुभावों 
को निर्वाचित किया गया :-- 
श्री भट्ट मधुसूदन शर्मा, सरदार राज्य 
श्री To तोताराम शास्त्री, संस्कृत अध्यापक, सदर हाई स्कूल 
श्री To सुन्दरलाल जानी 
श्री पं० गंगाशंकर पंचोली, हैडमास्टर, सदर हाई स्कूल 
श्री do ब्रजबिहारीलाल, हैडमास्टर, नोविल्स स्कूल c 
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श्री चौबे हरिशंकर, एकाउन्टेन्ट जनरल, भरतपुर राज्य 

श्री do मयाशंकर याज्ञिक, सुपरिन्टेन्डेट कस्टम्स, भरतपुर 

श्री do बलदेवप्रसाद, नाजिम एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 

श्री do रामशरन शर्मा दिल्ली वाले, निरीक्षक वर्नीवालान 

प्रारम्भिक काल में श्री हिन्दी साहित्य समिति का स्थान 
सनातन धर्म सभा भवन में बाजार की ओर का केवल एक छोटा 
कमरा था | 
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पहिले वतलाया जा चुका है कि १५ सितम्बर १६१२ को 
समिति के उद्देद्य निर्धारित करने के लिये एक सावेजनिक सभा 
बुलाई गई थी । समिति ने आरम्भमें ही जिन कार्यो को ग्रपने हाथ 
में लेने का विचार किया वे ये हें :-- 

१. हिन्दी भाषा के महत्व का प्रचार व प्रसार करना | 

२. व्यावहारिक और न्यायालय आदि के कार्यो में देवनागरी 
लिपि की सुगमता, मनोरमता, तथा वैज्ञानिकता आदि 
गुणों का सर्वसाधारण में प्रचार करना | 

३. उच्च शिक्षा प्राप्त युवको में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न 
करने एवं बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना | 

४. हिन्दी भाषा में आवश्यक उत्तम विषयों के ग्रन्थ तैयार 
कराकर प्रकाशित करना । 

५. हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखकों, प्रकाशकों, प्रचारकों और 
सहायकों को उत्साहित करने के लिये उन्हें पुरस्कार, 
पदक आदि से सम्मानित करना | 

उपयुक्त कार्यों को लक्ष्य बनाते हुए यह भी निश्चय किया गया 

कि इस समिति में हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि की उन्नति 
तथा प्रचार के ग्रतिरिक्‍त अन्य किसी राजनीतिक अथवा साम्प्रदायिक 
विषय पर विचार नहीं किया जायगा | 

दिनांक २६-१ १-५० को कार्यकारिणी समिति ने पुराने नियमों 

और उद्देश्यों पर पुनः विचार कर निम्नलिखितं नाम, उद्देश्य एवं 
अधिकार स्वीकृत किये जो आज तक. प्रचलित हैं :-- 
नाम 


(अ) इस संस्था का नाम श्री हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर 
होगा । 
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(व) इस समिति का कायंक्षेत्र भरतपुर जिला होगा । इस 
जिले के अतिरिक्त यदि किसी अन्य स्थान की संस्था 
समिति से सम्बन्धित होना चाहेगी तो उस पर भी विचार 
किया जा सकेगा । | 

. उद्देश्य 

(क) हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार 
करना | 

(ख) हिन्दी साहित्य की उन्नति के लिये आवश्यक विषयों के 
ग्रंथों से उसे अलंकृत करना, प्राचीन ग्रंथों की खोज करना 
तथा उन्हें संग्रहीत कर सुरक्षित रखना | 


भ्रधिकार 


१. इस संस्था को अधिकार होगा कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति | 


के निमित्त स्थावर एवम्‌ जंगम सम्पत्ति एकत्रित करे, 
तथा स्थायी सम्पत्ति में वृद्धि करने के लिये उसके रूप में 
परिवतँन करे । स्थायी सम्पत्ति जैसे दुकानादि क्रय करे, 
धन सम्बन्धी पत्रको का लेन-देन करे, तथा अन्य ऐसे 
व्यवहार करे .जिससे आथिक उन्नति के साथ-साथ 
इसके उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा 
न पडे । | 

२. समिति की समस्त ग्राय और सम्पत्ति इसके उद्देश्यों की 
पुति में. लगाई जायगी । इसकी कोई सम्पत्ति अथवा 
उसका कोई अंश इसके किसी सभासद्‌ अथवा पदाधिकारी 
के किसी प्रकार के लाभ व आय के लिये नहीं दिया 
जायगा, किन्तु समिति के किसी कर्मचारी gear सभासद्‌ 
या किसी अन्य व्यक्ति को जो समिति का कोई कार्य 
करे, वेतन या पुरस्कार देने में यह नियम वाधा न 
डालेगा। संकटकालीन स्थिति में समिति के कर्मचारियों 
को ऋण. दिया जा सकेगा । 


३. समिति का एक स्थायी कोष होगा, जिसमें वर्ष के अंत में 
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बचत का वह अंश, जिसे समिति की कार्यकारिणी 
स्वीकार करे, प्रति वर्षे जमा हुआ करेगा । 

स्थायी कोष की धन-राशि में से कोई व्यय तथा स्थावर 
सम्पत्ति का रूपान्तर तब तक नहीं किया जायेगा जव 
तक समिति की कार्यकारिणी के कम से कम दो-तिहाई 
सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त नं हो जाये । 

समिति के आय-व्यय का वाषिक लेखा आय-व्यय- 
निरीक्षक के प्रमाण-पत्र देने के पश्चात्‌ प्रति वर्ष कार्य- 
कारिणी के समक्ष, प्रस्तुत किया जायेगा । तदुपरान्त यह 
लेखा समिति के सदस्यों के सूचनार्थ प्रकाशित किया 
जायेगा । 


समिति की पूणां नियमावली प्रथक्‌ से प्राप्त है । 
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सावंजनिक संस्था का शरीर उसके सभासद होते हैं जिस 
प्रकार मनुष्य के जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव होते हैं उसी प्रकार 
संस्था के सदस्यों की संख्या एकसी नहीं रहती, उसमें घटा-बढ़ी 
होना स्वाभाविक है । जिस दिन समिति की स्थापना हुई उस समय 
केवल ५ महानुभाव उपस्थित थे और वही इसके सर्वप्रथम सदस्य 
थे, किन्तु प्रथम मास के अन्त में ही ७०-७५ सदस्य हो गये और 
वर्ष की समाप्ति तक यह संख्या २०२ पहुँच गई । फिर यह संख्या 
४ वर्ष तक निरन्तर बढ़ती ही गई। सन्‌ १६१६ में २२५ सभासद 
थे किन्तु इसके बाद यह्‌ संख्या घटने लगी और १९२६ ई० तक 
बराबर घटती गई | इसका मुख्य कारण भरतपुर नगर पर प्रथम 
महायुद्ध की मंहगाई, इन्फ्लूएञ्जा, महामारी और पानी की बाढ़ आदि 
के प्रकोप थे जो क्रमशः एक पर एक इस प्रकार ग्राते रहे जैसे पानी 
में लहरों का आवेग होता है। दूसरा कारण यह भी था कि १९१८ 
में मासिक सहायता बढ़ाकर Y आने करदी TE | सन्‌ १९२७ से यह 
संख्या बढ़ने लगी और १९४१ में २९१ तक पहुँच गई । सन्‌ १९४५ 
, के 7 इस संख्या में और भी वृद्धि होने लगी जो बराबर बढ़ 
रही है | 


समिति के सदस्य तीन प्रकार के हैं: 


१. साधारण, 
२. आजीवन, और 
३. संरक्षक । 


cus अब तक के सभासदों की संख्या, आजीवन सदस्यों तथा. 
[कों की नामावली, और पदाधिकारियों की नाम-सुची परिशिष्ट d 


(२, ३, ७) में दी गई है। 
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पुस्तकालय 


हिन्दी साहित्य समिति की स्थापना के पश्चात्‌ पुस्तकालय की 
आवश्यकता का अनुभव होना स्वाभाविक ही था । स्थापना के १८ 
दिन बाद श्रावण शुक्ला ८ संवत्‌ १९६९ विक्रम मंगलवार (२० 
अगस्त १६१२) को समिति के तत्वावधान में पुस्तकालय की 
स्थापना की गई | do गंगाप्रसाद शास्त्री के यहाँ से श्री देवकीनन्दन 
आचायं ने ११ पुस्तकें लाकर श्री सनातन धमं सभा की १ कोठरी 
में रखकर पुस्तकालय का श्रीगणेश किया | इसके तुरन्त बाद ही 
अधिकारी जगन्नाथदास विद्यारत्न आदि उत्साही व्यक्तियों ने लग- 
भग २५० पुस्तकें एकत्रित कर पुस्तकालय की श्रीवृद्धि का प्रयास 
आरम्भ कर दिया । 


खड़कविलास प्रेस, बांकीपुर के अध्यक्ष ho रामदीनसिह ने 
अपने प्रेस की तथा राजपूत ओऔरिएन्टल प्रेस के स्वामी mo हनुमन्त 
सिंह ने अपनी पुस्तकें अधंमूल्य में देकर पुस्तकालय को परिपुष्ट 
किया । प्रथम वर्ष की समाप्ति होते होते पुस्तकालय में इतिहास, 
जीवन-चरित्र, वेद, नाटक, चिकित्सा, स्त्री-शिक्षा, साहित्य, वेदान्त, 
शिल्पकला, उपन्यास, कहानी, अर्थशास्त्र, विज्ञान, कृषि, भुगोल, 


धर्म, काव्य आदि आदि सभी प्रमुख विषयों की लगभग १,४०० 


पुस्तकं संग्रहीत हो गई । इनमें अधिकांश पुस्तके दानदाताओ द्वारा 
प्रदत्त थीं, जिनमें धाऊ रामशरण की धर्मपत्नी, To भोलानाथ, 
पं० नारायनदास, लाला किशोरीलाल व्यानियाँ, पं० गंगाप्रसाद 
शास्त्री, जगन्नाथदास अधिकारी, शंकरलाल वर्मा, पं० सुन्दरलाल 
त्रिपाठी, बाबू चक्खनलाल, गोकुलचन्द दीक्षित, Wo गुलाब मिश्र, 
Yo बालाप्रसाद, do द्वारकाप्रसाद, To बालकृष्ण दुबे, रामनारायण 
शर्मा, सचीकान्त भट्ट, डा० ओंकारसिह, To नन्दकिशोर, नन्नेमल, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CAKE) 
गोस्वामी हरिनारायण, प्यारेलाल शर्मा, गिर्राजप्रसाद शर्मा ( कुम्हेर), 


To मदनलाल मिश्र ज्योतिषी एवं निरंजन शर्मा अजित आदि के | 


नाम उल्लेखनीय हैं । 


इस प्रकार पुस्तकों की संख्या तो उत्तरोत्तर बढ़ने लगी किन्तु | 


समिति के पास उन्हें रखने के लिए उपयुक्त स्थान का अभाव था | 
पुस्तकालय के साथ ही वाचनालय भी आरम्भ कर दिया गया। 
यद्यपि स्थान छोटा था, किन्तु जनता की साहित्यिक अभिरुचि के 
कारण प्रथम वर्षे ही ५,००० पुस्तकों का आदान-प्रदान हुआ | 
इसी बीच हिन्दी साहित्य समिति के कणांधारों और सनातन धर्म 
सभा के संचालकों में कुछ मनमुटाव हो गया । परिणामस्वरूप 
समिति का पुस्तकालय २४ नवम्बर १६१३ को सभा से हटाकर 
निकट के मकान में ले जाया गया । नये स्थान में भी पुस्तकालय 
पर्याप्त प्रगति करता रहा | दिनांक २७, २८ एवं २६ सितम्बर, 
१९१३ को हिन्दी साहित्य समिति का प्रथम वार्षिकोत्सव बडी 
RE से मनाया गया । इस समारोह में जनता ने qui सहयोग 

या । 


इस प्रकार समिति का पुस्तकालय उत्तरोत्तर वृद्धि करने लगा। 
सनु १९३७ में चतुर्वेदी उमरावसिह मिश्र ने अपने पूर्वज कविवर 
सोमनाथ के हस्तलिखित ग्रन्थ भेंट किये | सन्‌ १९४३ में हीराशंकर 
पंचोली ने श्री गंगाशंकर पंचोली की स्मृति में १४१ पुस्तकों का 
सग्रह पुस्तकालय को भेंट किया । १६५२ में भरतपुर के सुप्रसिद्ध 
विद्वानु to रामचन्द्र (महाराज जी) ने १७५ पुस्तकों का संग्रह 
अपने पुज्य पितामह श्री do घासीराम के नाम पर समिति को प्रदान 
किया । यह दोनों संग्रह पृथक्‌ धथक्‌ अलमारियो में सजाकर रख 
दिये गये हैं । 

कुछ समय बाद हिन्दी प्रेमी जनता की माँग तथा विद्यार्थियों 
की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होने लगा 
कि समिति नवीन उच्चस्तरीय पुस्तकों का क्रय करे । गत तीन वर्षों 


से प्रति वर्ष कार्यकारिणी समिति ने १,५०० रुपया पुस्तक क्रय के 
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लिए स्वीकृत किये हैं। सन्‌ १९५१ से १९६० तक ३,१११ पुस्तकें 
क्रय की गईं, जिनमें शोध सम्बन्धी पुस्तकें पर्याप्त संख्या में हैं । इस 
समय समिति में लगभग १२,३०० पुस्तके हैं जिनमें हस्तलिखित 
भी हैं (देखिए परिशिष्ट ४) । हमें खेद है कि कुछ हस्तलिखित 
पुस्तक AT १९५५ के बाद से, जब से जेनमुनी श्री कान्तीसागरजी 
महाराज ने उनका वर्गीकरण किया है, समिति में दिखाई नहीं देतीं । 

सन्‌ १९४३ में समिति ने एक चलता फिरता पुस्तकालय खोला 
जिसका उद्देश्य नगर की पर्दानशीन महिलाओं को लाभ पहुँचाना 
था । इस कार्य के लिये एक महिला को रखा गया जो घर घर 
जाकर पुस्तक वितरित करती और पुनः एक सप्ताह बाद उन्हें ले 
आती थी । यह पुस्तकालय एक वर्षे तक चलता रहा, किन्तु अधिक 
सफलता न मिलने पर बन्द कर देना पडा । इसका समस्त व्यय सेठ 
मनोहरलाल कलकत्ता वालों ने दिया । 

पुस्तकालय का काये पुस्तकालयाध्यक्ष की देख-रेख में होता है 
जो समिति की कार्यकारिणी के सदस्य हैं । पुस्तकालय के लिये 
सर्वं श्री गुलाबजी मिश्र तथा प्रभूलाल गोयल एवं पं० प्रभ्रुदयाल 
दयालु" तथा de देवकीनन्दन आचार्य (वैतनिक कर्मचारी) की 
सेवाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है | 

सन्‌ १६६० से इस पुस्तकालय में कार्ड प्रणाली आरम्भ को 
गई जिससे पुस्तको के आदान प्रदान में सुगमता हो और इस 
पुस्तकालय की गणना आधुनिक ढंग के पुस्तकालयों में हो सके । यद्यपि 
इस नवीन (कार्ड) प्रणाली के प्रचलन में अनेक कठिनाइयाँ आई 
किन्तु समिति के प्रधान मंत्री श्री मदनलाल बजाज के धैर्य, योग्यता 
तथा परिश्रम ने उन पर विजय पाई और इस नवीन प्रणाली का 
प्रचलन सफल हुआ । 

इस वर्ष पुस्तकालय में एक भी पुस्तक ऐसी नहीं जिसकी जिल्द 
न बँधी हो । पुस्तकों की सूची के मुद्रण का काये शेष है जो घना- - 
भाव के कारण पूर्ण नहीं हो सका है । विषय-क्रम से सूची को कई 
हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार करा ली गई हैं । | 
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राज्य सहायता | 

सन्‌ १९२५ में स्वर्गीय महाराजा ass के राज्यकाल dj 
पुस्तके खरीदने के लिए ४० रुपये की मासिक सहायता समिति को 
मिलने लगी । सन्‌ १९४७-४८ में मत्स्य सरकार से १०० रुपये 
मासिक सहायता मिली। राजस्थान सरकार ने १६५६-५७ में 
३,००० रुपये वाषिक सहायता देकर समिति पुस्तकालय को प्रोत्सा- 
हित किया । इस सहायता के मिलने का बहुत कुछ श्रेय जिला 
शिक्षा निरीक्षक श्री हरिहरलाल गुप्ता, एम० ए०, बी० टी० को है। 
कुछ समय पश्चात्‌ उक्त सहायता को घटाकर १२४२ रुपया कर 
दिया जिससे पुस्तकालय पर आथिक संकट आ गया | बहुत प्रयत्न 
तथा पत्र-व्यवहार करने पर अब राजस्थान सरकार ने १६६० में 
१६०६ रुपया की सहायता प्रदान करना स्वीकार किया है। इस 
सम्बन्ध में समिति के सदस्य श्री राजबहादुर (केन्द्रीय जहाजरानी 
मंत्री) बहुत प्रयत्नशील हैँ। १ 

आरम्भ में स्थानीय नगरपालिका ४ रुपया मासिक सहायता 
देती थी । सन्‌ १९५९ में यह सहायता बढाकरः ३० रुपया मासिक कर 
दी गई है जो अब तक मिल रही है । इसके अतिरिक्त मकर संक्रान्ति 
के दिन समिति के उत्साही कार्यकर्ता नगर में भ्रमण कर समिति 
के लिए पुस्तकों एवं रुपयों की भिक्षा माँगते हैं। हमें हषं है कि 
विगत तीन चार वर्षों से यह भिक्षाबृत्ति प्रति वर्ष लगभग ८० o) 
रुपये हो जाती है । 
e सन्‌ १९५९ में श्री gael कबीर (केन्द्रीय सांस्कृतिक एवं 
नक अनुसन्धान मंत्री) की प्रेरणा से केन्द्रीय सरकार के शिक्षा 
विभाग की ओर से नई पुस्तकें खरीदने के लिए पुस्तकालय को 
१,००० रुपये का अनुदान मिला । इसी वर्ष राजस्थान शिक्षा विभाग 
से भी ९१८ रुपये की सहायता पुस्तक क्रय करने के लिए विशेष 
- रूप से प्रदान की गई | ८ 

पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए पुस्तकालय में ७० काँच 
की अलमारियाँ हैं । 
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इस पुस्तकालय का प्रयोग प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। 
शोध-कार्य के लिए समय-समय पर बाहर के विद्वान्‌ समिति में पधार 
कर लाभ उठाते रहते हैं | 

१९५९ में सुधीन्द्र कवि सोमनाथ पर खोज और अनुशीलन के 
लिए दिल्ली से आये और यथेष्ठ लाभ उठाया । समिति अनुसन्धान 
करने वाले ऐसे विद्यार्थियों को यथासम्भव हर प्रकार की सुविधाएँ 
देती है । | 

हस्तलिखित एवं मुद्रित पुस्तकों का विशाल भण्डार होने के 
कारण यह समिति सदेव से हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वानों को आकर्षित 
करती रही है । -परिशिष्ट (१२) में कुछ सम्मतियाँ sega की 
गई हैँ । त 
समिति भवन में वाचनालय भी है । पुस्तकालय में प्रथम वर्ष 
२६ समाचार-पत्र दानस्वरूप आये जिनमें २० मासिक, Y साप्ताहिक, 
१ अर्ध-साप्ताहिक और १ देनिक था । इन पत्रों के पढ़ने वालों 
की संख्या प्रथम WW में ७९०० रही | दूसरे वर्ष समाचार-पत्रों की 
संख्या ३० हो गई | यह संख्या उत्तरोत्तर बढ्ने लगी | AT १६६० 
में आने वाले पत्रों की संख्या ५३ है जिनमें दैनिक ४, साप्ताहिक 
१४, मासिक २६, पाक्षिक ३ और त्रेमासिक ३ हैं। परिशिष्ट (५) 
को देखने से ज्ञात होगा कि गत १० वर्षों से कितने पाठक इससे 
लाभ उठाते रहे हैं ? 
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श्री हिन्दी साहित्य समिति की स्थापना श्री सनातन धर्म सभा 
भवन के एक छोटे से कमरे में की गई थी । यह कमरा इतना 
छोटा था कि समिति की बृहत्‌ do अधिकारी श्री जगन्नाथदास 
के स्थान विरक्त मन्दिर पर सम्पन्न करनी पड़ती थी । समिति के | 
संचालको को यह बात बहुत अखरती थी किन्तु धनाभाव के कारण | 
वे कुछ कर सकने में असमर्थ थे । कुछ समय पश्चात्‌ सभा के | 
निश्चयानुसार समिति पुस्तकालय को सभा भवन से हटा लिया | 
गया और सभा भवन के पाइवंवर्ती मकान में श्री सुदर्शन भंडारी | 
HEX वालों से २॥।) मासिक किराये पर लेकर मिति भाद्रपद शुक्ला _ 
११ संवत्‌ १९७० वि० दिनांक २४-११-१३ ई० को पुस्तकालय 
स्थानान्तरित कर दिया गया । जनवरी १७१४ की मकर संक्रान्ति 
के दिन श्री धाऊ बख्शी रघुवीरसिंह सी० आई० की अध्यक्षता में 
एक महती सभा का आयोजन किया गया जिसमें समिति के संरक्षक 
श्री do गिरधर शर्मा 'नवरत्न' (भालरापाटन) ने उपस्थित जनता 
के सामने समिति भवन निर्माण की आवश्यकता को मार्मिक एवं 
प्रभावोत्पादक ढाब्दों में प्रतिपादित किया । फलस्वरूप उसी समय 
९००) के वचन जनता से प्राप्त हुए | निर्माण कार्य को सम्पादित 
करने के लिए कुछ उत्साही एवं प्रभावशाली व्यक्तियों की एक 
समिति का गठन कर लिया गया जिसने उत्साह व लगन से अपना . 
काय आरम्भ कर दिया। समिति के पुस्तकालय से पुस्तकों के 
आदान-प्रदान और पाठको की संख्या दिन-प्रतिदिन इतनी अधिक | 
बढ़ती जा रही थी कि वर्तमान स्थान भी अपर्याप्त प्रतीत होता था 
अत: समिति भवन के लिए स्थान की खोज होने लगी और दिनांक 
२७-२-१७ को ६३००) में दो दुकानें तथा कुछ सूमि, जहाँ समिति 
का वर्तमान भवन स्थित है, क्रय कर ली गईं | 
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समिति भवन वनवाने के लिए चन्दा एकत्रित करने का उद्योग 
आरम्भ हुआ जिसके लिये दिनांक १८-३-१७ को कार्यकारिणी की 
बैठक में दो उप-समितियाँ बनाई गईं । इन समितियों . में निम्न- 
लिखित महानुभाव निर्वाचित gu— 

सवंश्री सुन्दरलाल त्रिपाठी, पं० गुलाबजी मिश्र, अधिकारी 
जगन्नाथदास, To बालक्कृष्ण दुबे, खोंखनलाल Wert, गंगाप्रसाद 
शास्त्री, do द्वारकाप्रसाद एवं वेद्य सदानन्द | | 

यह समिति सर्वसाधारण से चन्दा एकत्रित करने का कार्य 
करती रही तथा विशिष्ट जनों से चन्दा प्राप्त करने के लिए सर्वश्री 
डा० ओकारसिंह प्रमार, नारायणदास, कन्हैयालाल, कर्नल जुगल- 
सिंह, ST बल्देवप्रसाद एवं अधिकारी . जगन्नाथदास को चुना गया । 
दोनों समितियों ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया और थोड़े ही 
समय में १२००) की धनराशि एकत्रित करली । ज्येष्ठ शुक्ला १२ 
Wo १९७४ को समिति भवन का शिलान्यास श्री गंगाप्रसाद शास्त्री 
के कर कमलो द्वारा उल्लास सहित सम्पन्न हुआ। भवन का निर्माण- 
कार्ये श्री नारायणदास सुपरिन्टेन्डेण्ट पी० डव्ल्यू० Sto, तथा 
शास्त्रीजी की देखरेख में होने लगा । अभी समिति का हॉल तथा 
सामने का भाग ही बन पाया था कि अचानक शास्त्रीजी का : 
असामयिक्‌ स्वगेवास हो गया । समिति को अपने ऐसे कर्मठ कार्य- 
कर्ता और संस्थापक की मृत्यु से अपार क्षति पहुँची । निर्माण-कार्य 
कुछ समय के लिये अवरुद्ध हो गया । पुस्तकालय एवं वाचनालय 
का कार्य नवीन भवन में सुचारु रूप से चल सके इसे ध्यान में रखते 
हुए साधारण निर्माण-कायं पूरा करा लिया गया । 

यद्यपि समिति भवन का जो नक्शा प्रारम्भ में सोचा गया था 
वह पूरा न बन पाया था किन्तु समिति का हॉल पुस्तकालय एवं 
वाचनालय के लिए पर्याप्त था। दिनांक २३-११-१८ को समिति 
का पुस्तकालय तथा वाचनालय अपने नवीन निजी भवन में आ 
गया । यह गृह-प्रवेशोत्सव बडी घुमघाम से मनाया-गया । भरतपुर 
के गण्यमान व्यक्तियों के अतिरिक्त सरकारी ग्रधिकारीगण तथा 
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बाहर से आमंत्रित व्यक्ति एवं अपार जन-ससुह उत्सव में | 


सम्मिलित हुआ । 


भवन के इस निर्माण काये में ५१६७।॥॥-)। व्यय हुआ जिसमें d 
३४२६॥)। चन्दा द्वारा एकत्र हुआ । शेष १७३८) समिति पर _ 


ऋण रहा जिसके लिए समिति ने सरकार से निवेदन किया किन्तु 
उसमें सफलता न मिली और यह धन शनेः शने: चुकाया जाता रहा | 
इस निर्माण कार्य में धन द्वारा सहायता देने वालों के नाम परिशिष्ट 
(६) में दिये गये हैं । 

समिति के निजी भवन में आने के पश्चात्‌ इसके पीछे को भूमि, 
जो खाली पड़ी थी और जिसकी समिति को अत्यन्त आवश्यकता 


थी, किराये पर ले ली गई। कुछ समय बाद २३-९-४२ को यह | 
जमीन भी -२५४-)॥॥ में क्रय करली गई। समिति भवन का जो | 
भाग अभी तक पूरा होने को शेष था उसे पूरा करने के लिए सतत्‌ | 
प्रयत्न जारी थे । अतः १६२५ ई० में २३ नवम्बर को भरतपुर 


नगर के सेठ दामोदरलाल ने २५००) दान देकर इस कार्य को पूरा 


कराया | समिति भवन के पीछे वाला भाग दक्षिण की श्रोर से कुछ | 
टेढ़ा तथा कुरूप था । इसको सन्‌ १९५४ में तत्कालीन सभापति | 
` श्री चिरंजीलाल पोद्दार ने बड़े प्रयत्न तथा साहस से सीधा कराया। — 
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. समिति भवन के qui वन जाने पर उसके वाचनालय, पुस्तकालय 
तथा कवि-कोष्ठी का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा । लगभग २५ 
वर्षे हो पाये थे कि पुस्तकालय का विस्तार इतना बढ़ गया कि 
समिति हॉल तथा अन्य कक्षो में पुस्तकों के लिये पर्याप्त स्थान नहीं 
रहा । दुसरे सभाओं, सम्मेलनों ग्रादि के समय बहुत अड़चनें आती 
थीं। स्थान की संकीणेता का अनुभव दिन-प्रतिदिन होने लगा । 
वाचनालय तथा पुस्तकालय को उत्तरोत्तर वृद्धि को देखकर यह वात 
निश्चित रूप से मात ली गई कि भवन का विस्तार किये बिना काम 
न चलेगा । समिति के ४१वें वाषिकोत्सव पर श्री पं० बालकिशन 
दुबे ने समिति भवन के विस्तार की भ्रावद्यकता को जनता के 
सामने मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया किन्तु सफलता नहीं मिली d 
१९५६ में ४४वें वार्षिकोत्सव के समय यह प्रश्‍न फिर जनता के 
समक्ष रखा गया | इस समय कुछ आशा दिखाई देने लगी । दिनांक 
१२-१-५७ की कार्यकारिणी के अधिवेशन के समय पर तय किया 
गया कि समिति भवन का पुननिर्माण कार्य शीक्रातिशीघ्र आरम्भ 
कर दिया जाय । दिनांक २१-२-५७ की कार्यकारिणी की बैठक में 
बाबू गोविन्दप्रसाद ओवरसीयर द्वारा निमित भवन के पुनर्निर्माण 
की योजना प्रस्तुत की गई जिसमें अनुमानित १२०००) wo का 
व्यय बतलाया गया | इस योजना को सवंसम्मति से स्वीकृत कर 
लिया गया और निम्नलिखित महानुभावों की एक उप-समिति बनाई 
गई. जिसको देख-रेख में १-३-५७ से यह कार्य आरम्भ कर 

~ दिया गया :-- 
श्री प्रो० कुंजबिहारीलाल गुप्ता अध्यक्ष 
श्री मदनलाल बजाज उपाध्यक्ष 
श्री मदनमोहनलाल पोहार संयोजक 
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श्री भारतभूषण भार्गव 

श्री भगवानदास गोठी 

श्री बाबू गोविन्दप्रसाद श्रोवरसीयर 

निर्माण को आरम्भ हुए कुछ ही दिन व्यतीत हुए होंगे कि विघ्न 
उपस्थित होने लगे । सर्वप्रथम सनातन धर्म सभा के पदाधिकारियों 
ने भवन निर्माण की भ्रुमि पर बहुत बड़ी ग्रापत्ति उठाई, किन्तु 
श्री सेठ सन्तोशीलाल और श्री हरिदत्त वकील की मध्यस्थता से 
यह झगडा शान्त हो गया । दूसरी वाधा समिति के दक्षिणी भाग 
के, जो सेठ चिरंजीलाल माढ़ौनी वालों के गृह की तरफ है, सीधे 
करने को थी, किन्तु यह समस्या भी उक्त सेठ जी की उदारता एवं 
योग के कारण बड़ी सरलता से हल हो गयी । समिति के हॉल में 
दक्षिणी भाग से श्री राघेलाल सर्राफ के मकान की मोरी समिति भवन 


के अन्द्रर आती थी जिससे भवन को भारी क्षति पहुँचती थी और | 


भवन निर्माण में बड़ी बाधक थी । श्री राधेलाल जी ने उसे बन्द | 


कराकर अपनी उदारता का परिचय दिया | 


निर्माण कार्य पुनः द्रुतगति से चलने लगा किन्तु रुपया इकट्ठा । 


करने की समस्या पूर्ववत्‌ बिध्न-वाधाश्रों से कहीं श्रधिक जटिल 


मालूम होने लगी । ऐसे गाढे समय में समिति के उत्साही कार्य | 


कर्ताओं ने ग्रहनिशि नगर में भ्रमण करके जो धन-राशि इकट्ठी की 
वह्‌ कल्पना से कहीं अधिक थी । इस काये में सर्व श्री sto कुंज- 
` बिहारी लाल गुप्ता, मोतीलाल बजाज, मदनलाल बजाज, रामदत्त 
शर्मा मंत्री, भगवानदास गोठी, गिर्रजप्रसाद सर्राफ, मदनमोहनः 
लाल पोद्दार, भारतभूषण भागव, गोपालदास गोयल, do सुरेशः 
कुमार सूर्यद्विज, सीताराम खूटैटिया, गौरीशंकर दलाल, लक्ष्मीकान्तं 


शर्मा, Fo बनेसिह, चम्पालाल कविशेखर, के नाम विशेष उल्लेखनीय | 


हैँ । सबसे अधिक सहायता श्री विष्णुदत्त शर्मा जिलाधीश भरतपुर 


ने विकास-खण्ड से बड़ी धनराशि दिला कर की । 


इस प्रसंग में सवं श्री विद्याब्रत शास्त्री और शंकरलाल ठेकेदार 


के नाम भी विशेष रूप से लिखना उचित है जिन्होंने अपता : 
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अमुल्य समय देकर समिति को पत्थर व ze विशेष कमीशन के 
साथ दिलाने में सहायता की । 

केवल सात, आठ महीने के अथक परिश्रम के फलस्वरूप भवन 
तो बन कर तैयार हो गया किन्तु भवन के अनुरूप wap नहीं बन 
पा रहा था जिसको श्री मदनलाल बजाज उपाध्यक्ष के सद्प्रयत्नों 
से सेठ श्री सन्तोशीलाल जी मंहगाया वालों ने पूरा करा कर समिति 
भवन में चार चांद लगा दिये । समिति के बाहरी हिस्से को सेठ 
श्री हरिचरनलाल जी नई मंडी ने अपने स्वर्गीय पिताजी की स्मृति 
में नवीन रूप देकर रहे सहे कार्य को पूरा करा दिया । 

भवन निर्माण में कुल लगभग २७०००) २० व्यय हुए जब कि 
आरम्भ में केवल १२०००) रु० ही व्यय आँका गया था। इस बड़ी 
राशि को देने वाले दाताओं के नाम परिशिष्ट (८) में दिये गये हैं । 

इस भवन के नव-निर्माण का समस्त काये श्री मदनमोहन 
लाल पोहार तथा बाबू गोविन्दप्रसाद ओवरसीयर को सौंपा गया 
था जिसको उन्होंने वडी योग्यता, परिश्रम और लगन के साथ पूरा 
किया । समिति के कर्मचारी Yo कुन्दनलाल ने भी रात दिन 
उत्साह व परिश्रम से कार्ये. किया जिसके लिये समिति ने उन्हे 
१००) रु० पारितोषिक प्रदान किया। 

मुख्य भवन के अतिरिक्त समिति की अचल सम्पिति 
में तीन दुकानें और हैं जो भवन के निकंट ही शहर के मुख्य 
बाजार में स्थित हैं। इन्न दुकानों को श्री शान्तिस्वरूप जी 
बौहरे (दही गली) ने अपने पूज्य पिता श्री हीरालालजी बौहरे की 
पुण्य स्मृति में समिति को भेंट किया। इस कार्य में समिति 
तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री डा० गोपाललाल शर्मा का प्रयत्न 
उल्लेखनीय है । | 
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हिन्दी प्रचार और जन-सेवा | | 
इस समिति का लक्ष्य राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार. 
करना रहा है । इसका समस्त इतिहास इसका साक्षी है । सब प्रकार | 
से हिन्दी की प्रगति हो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये निम्न प्रकार | 
के प्रयास किये गये हैं :-- | 
अधिवेशन 
परीक्षा 
प्रौढ-शिक्षा 
नागरी पाठशाला | 
कवि-गोष्ठी | 
नाट्य समिति | 
राज्यस्तर पर हिन्दी की मान्यता की चेष्टाएँ | 
१. अधिवेशन | 


आरम्भ से ही इस समिति द्वारा मासिक एवं वाषिक अधिवेशनों | 

E गई । इनके अतिरिक्त समय-समय पर हिन्दी साहित्य | 
प्रमुख कवियो की स्मृति में एवं वसंत, 

अधिवेशन होते रहते हैं । ns 


| 
| 


} 


GMI K ww ze 


प्रत्येके मास के अन्तिम शनिवार को का 
ie अधिवेशन हुआ करता था, जिसमें डी, एवं 
कवि का पठन होता था | इसका लक्ष्य लेखन-कला का अभ्यास 
एव भाषण देने की योग्यता प्राप्त कराना था। प्रतिभाशाली विद्वानों 
के सम्मिलित होने से थे अधिवेशन और भी आकर्षक बन जाते. 
ये । इन अवसरों पर स्टेट कौंसिल के मेम्बर साहिबान भी समिति 
में पधारते और सभापति का आसन ग्रहण करते थे । सन्‌ १६१२ 4 
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में काजी ग्रजीजुद्दीन अहमद साहब मेम्बर कौंसिल भी इन भाषणों 
में पधारे और इतने प्रभावित हुए कि समिति के सदस्य भी बन गये। 
सन्‌ १६१४ से साहित्यिक भाषणों के अतिरिक्त विज्ञान पर भी 
भाषणों की व्यवस्था की गई | : 
वाषिक उत्सव 
समिति का प्रथम वाषिक उत्सव २७, २८ और २६ सितम्बर, 

१९१३ को बड़ी धुमधाम से मनाया गया। समस्त नगर बहुरंगी 
पताकाश्रों एवं झंडियों से सुसज्जित किया गया । जनता में एक 
नवीन उत्साह था | एक स्थान पर अधिवेशन पण्डाल का निर्माण किया 
गया। पण्डाल के दरवाजे पर जो बोर्ड लगाया गया उसका प्रथम अक्षर 
दस बाई छः फुट रंगीन कागजों का बनाया गया था, इसके निर्माण 
का श्रेय स्वर्गीय लाला नारायणलाल मुनीम को था। दूर-दूर से 
agai दशक एवं अनेक विद्वान्‌ उसमें भाग लेने के लिये पधारे । 
राज्य की ओर से सब प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की गईं। बाहर से 
पधारे हुए प्रतिनिधियों में निम्नलिखित महानुभाव विशेष उल्लेख- 
नीय हुँ :— 
रायबहादुर बाबू बजनाथ बी० Yo, YAJA जज आगरा 
गोस्वामी मकसूदन लाल वृन्दावन 
श्री स्वामी सत्यदेव परिव्राजक 
do माधव शुक्ल 
fo पन्नालाल शर्मा, सम्पादक, स्वदेश बान्धब, आगरा _ 
do मिट्ठनलाल आगरा 

do जीवानन्द काव्यतीर्थ 

पं० सत्यनारायण, कविरत्न, आगरा 

do लक्ष्मीधर बाजपेयी आयंमित्र 

यद्यपि ग्रह अधिवेशन तीन दिन तक चला किन्तु दशकों की 

Wis इतनी अधिक रही कि पण्डाल प्रातःकाल से ही भरा | 
रहता था । अधिवेशन के साथ-साथ समिति ने सावित्री सत्यवाच्‌ 
नाटक के अभिनय का भी आयोजन किया था जिसने उत्सव की शोभा 


& Di C SON ON 
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को द्विगुणित कर दिया । जब तीन दिन के कार्यक्रम से जनता 
सन्तुष्ट न हुई तो ग्रधिवेशन एक दिन के लिये और बढ़ा दिया गया। 
इस अधिवेशन. के स्वागताध्यक्ष श्री राज्यपुरोहित Wo कृष्णबख्श जी 
थे । जिन महानुभावों ने सभापति पद: ग्रहण किया . था उनके नाप्न) 
निम्न प्रकार हें -- c | 
प्रथम दिन--रायबहादुर श्री धाऊ बख्शी रघुवीरसिह जी 

द्वितीय: दिन--पं० श्री. रघुनाथसहाय़ं जी .. ` | 
तृतीय दिनि--गोड़ेश्‍वराचार्य गोस्वामी श्री मघुसूदनलाल जी | 


E 
i 


r द्वितीय वाषिकोत्सव सनु. १६ १.६ मे. मनाया गया | वह A 
' अद्वितीय रहा । सम्मिलित होने वाले महानुभावों में से निम्नलिखित 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं :-- E | 
श्री पं० श्रीकृष्ण शास्त्री प्रोफेसर पटियाला 
श्री do गौरीशंकर हीराचंद ओझा, अजमेर 
श्री do गिरधर शर्मा नवरत्न, राजगुरु, कालरापाटंन 
श्री do लक्ष्मीधर बाजपेयी कानपुर 
श्री प० सत्यनारायण जी कविरत्न, धांच्नुपुरा, आगरा 
श्री पं० श्रीदामाजी सामवेदी आगरा | E. 
इस प्रकार वाषिक उत्सव मनाने की पद्धति चल निकली p अब | 
तक समिति में चवालीस वाषिक उत्सव मनाये जा चके हैं । वैसे तो | 
सभी अधिवेशन बड़ी. धृमधाम से मनाये गये, किन्तु तेतीसवें और | 
चवालीसवें अधिवेशन के समय विशेष जनोत्साह देखा गया । तेतीसबाँ | 
वाषिक उत्सवं १६४५ में ग्रागरा के. बाबू गुलाबराय के सभापतित्व | 
में मनाया गया । इसे अवसर फर कवि कौंसिल का अभिनय अत्यंत | 
रोचकः रहा जिसका श्रेयं. स्वर्गीय: गोकुलचन्दः जी दीक्षित. को है। 
इसके अतिरिक्‍त रसदरबार, हिन्दी Vg समानाथेक परीक्षा व कवि 
सम्मेलन का कार्यक्रम भी अधिक आकर्षक रहा'। इस अधिवेशन के | 
संयोजक तत्कालीन उप-मन्त्री श्री मदनलाल बजाज थे । . 4 
समिति के इतिहास में सबसे अधिक आकर्षक ४४वां अधिवेशन | 


4 ox दण टण v0 
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था जो १६, १७ व १८ सितम्वर, १६५६ ई० को डा० रामविलास 
शर्मा के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ । यह अधिवेशन १६ सितम्बर 
को बालरवि रश्मियों के प्रस्फुटित होते ही शांति एवं उल्लासपूर्ण 
वातावरण में समिति के घेर में प्रारम्भ किया गया | वाद्ययन्त्रों की 
मनोहारी ध्वनि के बीच हिन्दी साहित्य समिति का पीताम्बरी ध्वज - 
स्वच्छ आकाश में भरतपुराधीश श्री बृजेन्द्रसिह जी के कर कमलों 
द्वारा फहराया गया | स्वागताध्यक्ष श्री Sto कुंजबिहारीलाल गुप्ता 
ने भरतपुर नगर के महत्त्व का वर्णन करते हुए बताया कि यह 
स्थान ब्रजभाषा साहित्य एवं संस्कृति का केन्द्र रहा है और इस व्रज 
Was को व्रजभाषा के उच्चकोटि के कवि सोमनाथ और सूदन ने 
जन्म लेकर गौरवान्वित किया है । अन्त में अधिवेशन में पधारे हुए 
सभी हिन्दी प्रेमियों का स्वागत करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि 
हिन्दी की बहुमुखी प्रगति जगत की भाषाओं के वीच सर्वोच्च आसन 
ग्रहण करने में समर्थ होगी । 

सांयकाल को डा० कमलेश जी का प्रभावपुणां भाषणा तथा 
एक विराट्‌ कवि-सम्मेलन हुआ । ब्रजभाषा और खड़ीवोली के 
- कवियों को सरस, सुन्दर एवं घ्रभावोत्पादक कविताओं ने जनमानस 
को मंत्र-मुग्ध कर दिया । इस बृहत्‌ कवि-सम्मेलन के अतिरिक्त 
दूसरे व तीसरे दिन गीता प्रवचन, अतांक्षरी, वादविवाद, गायन 
आदि का भी आयोजन किया गया | सबसे अधिक आकर्षक संसदीय 
रूपक था जिसमें संसदीय परम्पराओं पर पूर्ण प्रकाश डाला गया | 
इस रूपक में राष्ट्रपति का भाषण, प्रश्नोत्तर, सरकारी विधेयक, 
गैरसरकारी विधेयक, स्थगत प्रस्ताव सभी आकर्षक ढंग से प्रस्तुत 
किये गये थे । सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष के उत्तरःप्रत्योत्तर 
एवं अन्य बातें दिल्ली में होने वाली संसद की कार्यवाही से किसी -. 
प्रकार कम न थीं । इस प्रदशन में निम्नलिखित महानुभावों के 
` भाषण विशेष सराहनीय रहे :--- 


सवे श्री डा० कुंजबिहारीलाल, प्रो० हरसहाय, प्रो किशन 
. किशोर महषि, मा० उत्तमगोपाल, मा० नत्थीलाल, मा० अन्नूपसिंह, 
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do सुरेशकुमार सूरध्वज, श्री रामदत्त शास्त्री, श्री मुकुटबिहारीलाल 
वकील । `| 
विशेष अधिवेशन |. 
समिति का मुख्य लक्ष्य जनता में हिन्दी का प्रचार करना रहा | 
है। इसके लिये उपर्युक्त वार्षिक अधिवेशनों के अतिरिक्त माचे. १९४४ | 
में विक्रम द्विसहस्त्राब्दि समारोह का भी आयोजन किया. गया। | 
समिति के इस बृहद्‌ कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त स्थानीय | 
संस्थाओं ने पूर्णं सहयोग दिया | राज्य की ओर से भी राजकीय | 
कार्यालयों में पूरे दिवस का अवकाश रहा । | 
नगर में एक wey जलूस निकाला गया जिसमें समस्त स्थानीय _ 
संस्थाओं के भण्डे थे । यह जुलूस समिति के अहाते में बने विशाल | 
पंडाल में पहुँचकर सभा के रूप में परिवर्तित हो गया श्री | 
गोकुलचन्द दीक्षित द्वारा श्रायोजित विक्रम दरबार का रूपक | 
प्रदर्शित किया गया । इस रूपक के कविरत्नों का परिचय दीक्षित जी | 
द्वारा (बन्दीजन स्वरूप में) दिया गया । यह अभिनय इतना सुन्दर | 
बन पड़ा कि उपस्थित जनता मन्त्र-मुग्ध सी हो गई | | 
इस उत्सव में सम्मिलित होने वाले विशिष्ट व्यक्तियों में भरतः | 
पुर नरेश श्री बृजेन्द्रसिह जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 
स्वर्ण जयन्ती महोत्सव 
इस वर्ष दिनांक १२-२-६१ से १४-२-६१ तक समिति स्वरणं 
जयन्ती महोत्सव बड़ी ध्रुमधाम से मना रही है । इसी अवसर पर ' 
साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा आयोजित मत्स्य क्षेत्रीय एक 
उपनिषद्‌ समिति के तत्वावधान में होगा जिसका विषय है लोक | 
रुचि और साहित्य | इस महोत्सव का उद्घाटन भारत के उपः | 
राष्ट्रपति महामहिम Sto सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ के कर कमलो द्वारा | - 
होगा (इसका कार्यक्रम परिशिष्ट में देखिये) | | 


२. परीक्षा : 
. समिति ने हिन्दी भाषा के प्रचार एवं ज्ञानवृद्धि के हेतु जो 
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अनेक प्रयत्न किये उनमें सम्मेलन की परीक्षाओ्रों का केन्द्र स्थापित 
करना भी एक है । दिनांक १४-७-२६ को हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
. प्रयाग ने इस समिति को प्रथमा तथा मध्यमा परीक्षाओं का केन्द्र 
स्वीकार किया । सितम्बर १९२६ में प्रथम बार परीक्षाएँ आरम्भ 
हुईं जिनमें केवल दो परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए और दोनों उत्तीर्ण 
भी हुए। राज्यभाषा उर्दू होने से उन दिनों इन परीक्षाओं में 
सफलता प्राप्त करने से कोई राजकीय नौकरी प्राप्त नहीं होती थी 
अतः परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या बहुत 
कम थी । ऐसी स्थिति में समिति शुल्क देकर भी विद्यार्थियों को 
परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए उत्साहित करती थी । धीरे- 
धीरे विद्यार्थियों की संख्या में बृद्धि होने लगी जो १६४३ के वाद 
उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई । सन्‌ १९४७ में हिन्दी राज्यभाषा घोषित 
करदी गई। सन्‌ १६५० में Mo कुंजबिहारीलाल गुप्ता केन्द्र- 
व्यवस्थापक नियुक्त हुए और उनके प्रयत्नों से हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन ने १९५१ से समिति को उत्तमा का केन्द्र भी स्वीकार कर 
लिया । तब से परीक्षाथियों की संख्या प्रति वर्षं बढ़ती ही गई। 
सन्‌ १९६० की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षाथियों की 
संख्या २२२ है जिसका विवरण इस प्रकारं है :-- 
उत्तमा ५३, मध्यमा ४२, प्रथमा ६, वेद्य विशारद ८६, कृषि- 
विशारद ८ एवं उप-वेद्य २४ । यह संख्या पिछले ४ वर्षो में रही 
संख्या में सबसे अधिक है जिसके लिए समिति mex के वर्तमान केन्द्र- 
व्यवस्थापक श्री रामदत्तजी शर्मा, एम० To, बी० Uso की व्यवस्था 
सराहनीय है | परीक्षाथियों की सुविधा के लिए परीक्षा होने से लगभग 
२ मास पूर्वे रात्रि पाठशाला की व्यवस्था की जाती है जिनका 
संचालन इस वर्ष वेद्य रामशरन जी शास्त्री तथा श्री रामदत्त जी 
. शास्त्री, एम० Uo, बी० एड्‌०, केन्द्र-व्यवस्थापक ने किया । इस बीच 
परीक्षा्थियों को पाठ्य-पुस्तकों की विशेष सुविधा भी दी जाती है। 


३. प्रोढ-शिक्षा 
अक्टूबर १९४४ में समिति का शिष्ट मण्डल राजकीय सहायता 
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प्राप्त करने के लिये भरतपुर राज्य के तत्कालीन दीवान साहब से 
मिला । विचारों के ग्रादान-प्रदान के समय दीवान साहब ने सुझाव 
रखा कि समिति को हिन्दी प्रचार के लिए नगर के प्रोढ़ों को साक्षर 
बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । इस सुझाव पर विचार करने के 
लिए १२-१०-४४ को कार्यकारिणी का अधिवेशन बुलाया गया 
और यह निश्‍चय किया गया कि बड़े जोरों से 'साक्षर बनो' आन्दोलन 
आरम्भ होना चाहिये । इस कार्य के लिये १६०) रुपये की स्वीकृति | 
प्रदान की गई तथा निम्नलिखित भहानुभावों की समिति बनाई 
गई :-- 
. बाबू अयोध्याप्रसाद Sto पी० आई० (परामर्शदाता) 
To नन्दकुमार शर्मा विशारद (संयोजक) 
- Wo गोकुलचन्द दीक्षित | 
. प्रो, मोतीलाल | 
- प्रो, हरसहाय | 
- ला० चिरंजीलाल पोद्दार | 
. पं० बालकृष्ण दुबे | 
योजना स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ कायं आरम्भ कर दिया ' 
गया । भरतपुर नगर में ३ स्थानों पर प्रौढ़ शिक्षा के लिए पाठशालाएं | 
स्थापित कर दी गईं : (१) समिति भवन (3) वीरनारायण दरवाजा | 
(3) कुम्हेर दरवाजा । तीनों केन्द्रों के लिये ३ अध्यापक २७२० मासिक | 
| 
| 
| 


6 M >< K WwW AJ o 


पर रखे गये । शिक्षा निरीक्षक का कार्थ श्री दिनेशचन्द्र चतुर्वेदी तथा | 
छेदालाल चतुर्वेदी को सौंपा गया | ता० १२-१०-४४ को ब्याने के 

आर्य समाज के मन्त्री श्री गनेशीलाल आये की देख रेख में वहाँ के | 
वमनपुरा नामक एक मोहल्ला में भी एक केन्द्र स्थापित gar | i 
अल्पकांल Ñ ही यै केन्द्र आशातीत: उन्नति करने लगे और für | 
क्षित जनता के आकर्षण-बिन्दु बन गये । प्रौढ़ों को आकर्षित करने | 
के लिए पुस्तक, स्लेट, पेन्सिल आदि समिति से दी जाती थीं । यह | 
कायम चार मास तक चलता रहा । लगभग ६५ विद्यार्थियों ने 
इससे लाभ उठाया । थोड़े समय में ही उनको अक्षरों और मात्राओं . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(SRE) 


का ज्ञान हो गया | आगे घनाभाव के कारण मार्च १९४५ में सभी 
केन्द्र बन्द कर देने पड़े। | 

समिति इस योजना को सफल बनाने के लिये निरन्तर प्रयत्न 
करती रही । १२ जनवरी १९५४ को पुनः दो केन्द्र स्थापित किये 
गये: (१) समिति भवन (२) गुलालकुण्ड हरिजन बस्ती । श्री सुरेश- 
चन्द्र खन्ना और श्री उमाशंकर शर्मा ने सफलतापूर्वक अध्यापन कार्य 
किया । लगभग ७५ विद्यार्थियों को साक्षर बनाया गया । १६ अप्रैल 
१६५४ को धनाभाव के कारण यह कार्य पुनः वन्द कर देना पडा | 

४. नागरी पाठशाला 

हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के लिए इस संस्था ने १९१४ में एक 
पाठशाला खोलने की योजना बनाई जिसके दो विभाग खोले गये । 
पहिला आरम्भिक शिक्षा विभाग जिसमें अपर प्राइमरी कक्षाएँ थीं 
और दूसरा उच्च साहित्यिक शिक्षा विभाग जिसमें इतिहास, विज्ञान, 
भूगोल, गणित, साहित्य और अर्थशास्त्र आदि की शिक्षा रखी गई। 
दोनों भागों के लिये दस अध्यापकों को २४१) रु० मासिक वेतन 
भी स्वीकार किया गया । स्त्रियों को भी शिक्षित करने के लिए 
व्यवस्था सोची गई, किन्तु अर्थाभाव के कारण यह योजना अधिक 
दिन न चल सकी । 


५. कवि-गोष्ठी 

भरतपुर के कवि-समाज की कृतियों को प्रकाश में लाने तथा 
उनकी प्रतिभा को विकसित करने के लिये सन्‌ १६३४ में एक 
साहित्य गोष्ठी की स्थापना की गई, जिसके संयोजक श्री गोपाललाल 
जी महेश्वरी थे । इस गोष्ठी की एक वषं तक प्रति मास बेठके 
होती रहीं, फिर साप्ताहिक कर दी गई | इन बैठको में स्थानीय 
कवियों द्वारा जो रचनाएँ सुनाई जाती. थीं, उनकी अगलीः बैठक में 
आलोचना भी प्रस्तुत की जाती और श्रेष्ठ रचना पर पुरस्कार भी 
` दिया जाता था । इन गोष्ठियों में कविता पाठ के अतिरिक्त निबंध, 
WAAC तथा वाद-विवाद प्रतियोगिताएं भी होती थीं | AT १६३७ 
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में संयोजक महोदय का आकस्मिक स्वर्गवास हो जाने के कारण यह्‌ 
कार्य-क्रम कुछ काल के लिए स्थगित हो गया । सन्‌ १९४१ व ५३ 
में इनको पुनः चालू किया गया परन्तु कवियों में उत्साह की कमी 
के कारण कार्य श्रधिक न चल सका । अब केवल विशेष अवसरों पर 
ही कवि-गोष्ठियाँ होती हैं । इन अवसरों पर रस दरबार, कवि 
संसद तथा कवि दरबार आदि भी किये जा चुके हैं । लोकनृत्य एवं 
सांस्कृतिक कार्यक्रम भी समय-समय पर होते रहे हैं । 

इस गोष्ठी के अन्तर्गत सन्‌ १९५४ से जसवन्त प्रदशनी के 
अवसर पर एक बृहत्‌ कवि-सम्मेलन प्रदर्शनी पंडाल में प्रति वर्ष 
होता रहा है जिसमें सर्वोत्कृष्ट रचनाग्रों पर पुरस्कार दिया जाता 
हे । सन्‌ १९५७ से इस कवि-सम्मेलन का आयोजन: सरकार द्वारा 
किया जाता है | 

साहित्य-गोष्ठी में भाग लेने वाले कुछ सज्जनों के नाम इस 
प्रकार हैँ: | 

सर्वे श्री नन्दकुमार शर्मा, सूर्यनारायण शास्त्री, चम्पालाल | 
मंजुल, गोपाललाल we, श्री गोकुलचन्द दीक्षित, कविकुल | 
शेखर, जयशंकर चतुर्वेदी, रामचन्द विद्यार्थी, राधारमण वैद्य मोहन, | 
छोटेलाल ब्रह्मभट्ट, गिराजप्रसाद मित्र, कृष्णचन्द्र शास्त्री एम० To, | 
देवकीनन्दन आचार्य, रावत चतुर्भृजदास चतुर्वेदी, ste प्रेमनिधि : 
शास्त्री, इन्द्रभूषण महषि, तुलसीराम चतुर्वेदी, दिनेशचन्द चतुर्वेदी, | 
चुरजप्रसाद शर्मा, प्रभूदयाल जी दयाल, तोताराम शुक, शिवदत्त | 
शर्मा, प्रो० कुंजबिहारीलाल गुप्ता, मा० झम्मनलाल, जगन्ताथः | 
भसाद कम्पाउण्डर, हरीशचन्द हरीश, बृजेन्द्रबिहारी शर्मा कौशिक, | 

| 
। 


बालस्वरूप शर्मा, गौरीशंकर मयंक, रमेशचन्द चतुर्वेदी और रामदत्त - 
शर्मा एम० Yo | l 


६. नाट्य-समिति 

जो कार्य अनेकों पुस्तकों के पढ़ने और सेकडों व्याख्यानों के | 
सुनने से नहीं होता वह नाटकों के देखने से सहज में हो जाता है । | 
दृश्य साहित्य का जनता पर जितना प्रभाव पड़ता है उतना श्रव्य | 
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एवं पाठ्य का नहीं । इस विचारधारा से प्रेरित होकर भरतपुर के 
कुछ उत्साही युवक एक ऐसी नाटय समिति की आवश्यकता प्रतीत 
करने लगे जो भरतपुर में सुन्दर एवं शिक्षाप्रद नाटकों का अभिनय 
कर सके । 

समिति के प्रथम वाषिकोत्सव के समय कुछ सज्जनों द्वारा 
अभिनीत नाटक सावित्री सत्यवान का जनता पर इतना प्रभाव पड़ा 
कि यह माँग की जाने लगी कि एक नाट्य समिति की स्थापना की 
जाय जो समय-समय पर अभिनय द्वारा सदाचार का प्रचार करे। 
उपर्युक्त माँग को लेकर दिनांक २८ नवम्बर १६१३ को एक 
असाधारण सभा बुलाई गई जिसमें नगर के गण्यमान्य एवं प्रतिष्ठित 
व्यक्ति सम्मिलित हुए । सभा का सभापतित्व मा० बृजबिहारीलाल 
ने किया । बहुत विचार-विमर्श के पश्चात्‌ सर्वसम्मति से हिन्दी 
नाट्य समिति की स्थापना की गई जिसके संचालन हेतु निम्न 
समिति बनाई गई :— 


१. श्री ओंकारसिह प्रमार प्रधान 
२. श्री वालक्ृष्ण दुबे यु मन्त्री 
३. श्री बाला प्रसाद उपमन्त्री 
४. श्री ला० हजारीलाल पोहार कोषाध्यक्ष 
५. श्री छोटेलाल आय-व्यय-निरीक्षक 


नाट्य समिति के लक्ष्य को कार्यान्वित करने के लिये धन की 
आवश्यकता थी, अतः उसी समय उपस्थित व्यक्तियों द्वारा १०१) Fo 
का चन्दा एकत्रित किया गया और एक हारमोनियम की व्यवस्था 
भी कर दी गई। 

यह नाट्य समिति श्री हिन्दी साहित्य समिति का एक भ्रंग थी 
समिति की कार्यकारिणी ने तारीख ४ जनवरी १६१४ की बैठक में 
इसकी स्थापना को स्वीकार करते हुए निम्न नियम निर्धारित किये-- 

१. किसी नाटक के अभिनय करने से पूर्वं नाट्य समिति को 
कार्यकारिणी समिति से आज्ञा प्राप्त करनी होगी d 

२. प्रत्येक मास में नाट्य समिति के आय-व्यय का लेखा 
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समिति के कार्यालय में भेजा जायेगा और उसका जमा-खच भी 


समिति के हिसाब में किया जायेगा । | 
3. हिन्दी साहित्य समिति, नाट्य समिति को किसी प्रकार 


` की आथिक सहायता नहीं देगी, प्रत्युत नाट्य समिति का कत्तंब!' 


होगा कि वह अपने प्रत्येक खेल की ग्राय का कम से कम T 
अंश समितिको दे। SE | 
४. -आवश्यकता पड़ने पर समिति का कत्तव्य होगा कि ह 
नाद्य समिति को शारीरिक एवं प्राविधिक सहायता दे । | 
५. नाट्य समिति का यह्‌ कत्तव्य ठहराया गया कि वह प्रत्येक“ 
वर्ष अपने अभिनयो का पूणां विवरण समिति को भेजे । | 
ज्योंही इस समिति की स्थापना हुई, इसके उत्साही कार्यकर्ता] 
इसके कार्ये में जुट गये । जिन नाटकों का अभिनय किया गया वे. c 
सब शुद्ध हिन्दी में लिखे हुए थे। अभिनयों को देखने के लिये! 


५ 


, भरतपुर की जनता इतनी उत्सुक रहती थी कि पंडाल में बैठने. 


को स्थान बड़ी कठिनता से मिलता था । तत्कालीन भरतपुर नरेश“ 
श्री कृष्णसिहजी इस नाट्य समिति से विशेष सहानुभूति रखते 1 | 
थोड़े समय में ही इस समिति ने ग्रागातीत सफलता प्राप्त करली | | 
और अपने ध्येय के अतिरिक्त सैकड़ों रुपये का आवश्यक सामात | : 
भी एकत्रित कर लिया । वाषिक अधिवेशनों पर तो नाटक होते ही |“ 
थे किन्तु अन्य अवसरों पर भी शिक्षाप्रद नाटकों के अभिनय की! ¢ 


` व्यवस्था की : | में देने के | 
को. जाती । प्रथम विर्व युद्ध में आथिक सहायता देने के ji 


लिये समिति ने. कई नाटक खेले और उनसे प्राप्त आय को युद्ध की d 
सहायता हेतु भेज दिया गया । इन नाटकों को देखने के लिए मरत) | 
पुर नरेश बाहर से आने वाले अंग्रेजों एवं भारतीय अतिथियों सहित | 
सम्मिलित होते थे। इन सभी अतिथियों ने. नाट्य समिति के «il 
ors d E | 


ET TONY साहिबा श्री गिर्राज कौर. नाट्य समिति वे † 


LIMEN. 
T ME ९०४५३: 
M ((: 
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नाट्य समिति द्वारा अभिनीत नाटकों में निम्नलिखित अभिनय 
विशेष आकर्षक बन पडे-- 


१. सावित्री सत्यवान ५. वसन्त सुन्दरी 
२. स्वामिभक्त ६. सत्यवादी हरिश्चन्द्र 
३. वीर अभिमन्यु ७. शकुन्तला 


v. रणधीर प्रेम मोहनी 
सन्‌ १६२० में यह नाट्य समिति इतनी अधिक लोकप्रिय हो 
` गई कि भरतपुर नरेश महाराजा श्री कृष्णसिंहजी ने इसको समिति 
से पृथक कर अपने आश्रय में ले लिया । 

७. राज्य-स्तर पर हिन्दी की प्रगति के लिए प्रयास _ 

जनवरी १९१९ में स्वर्गीय भरतपुर नरेश श्री कृष्णासिह को 
राज्याधिकार प्राप्त gu | अभी तक राजकीय भाषा उर्दू थी। 
समिति ने एक शिष्टमंडल भेज कर महाराजा से राज्यभाषा हिन्दी 
घोषित करने के लिए निवेदन किया। भरतपुर नरेश ने जो 
स्वभावतः ही हिन्दी के बड़े प्रेमी थे, राज्याधिकार प्राप्त होते ही 
हिन्दी को राज्यभाषा घोषित कर दिया और आज्ञा प्रदान की कि 
३ मास की अवधि में सभी राज्यकमंचारी हिन्दी सीख लें, अन्यथा 
वह राज्य-कार्यालय में नहीं रह सकेंगे। इस कार्य की सिद्धि के 
लिए समिति ने पूणां सहयोग दिया और हिन्दी से नितान्त अनविज्ञ 
सज्जनों को भी हिन्दी के पठन-लेखन योग्य बनाया । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ राज्यभाषा हिन्दी घोषित तो 
कर दी गई किन्तु व्यवहार अंग्रेजी का ही चल रहा है, इसके लिये 
समिति ने समय-समय पर भारत सरकार से विशेषकर १६५६ के 
अधिवेशन पर एक प्रस्ताव द्वारा निवेदन किया है कि भारत में 
हिन्दी ही ऐसी भाषा है जो सुगम और सरल है और प्रत्येक 
प्रान्त में बोली और समझी जा सकती है इसके लिये हिन्दी को 
सर्वत्र शीघ्रातिशीध्र प्रचलित किया जाय । 


८. समाज-सेवा 
समिति का कार्यक्षेत्र जनता में केवल साहित्यिक अभिरुचि 
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उत्पन्न करने तथा संस्कृति की रक्षा करने तक ही सीमित नर. 
` अपितु जब जब देवी प्रकोप के कारण जनता पर इन्फलूएज्जा | 
जलप्लावन एवं महामारी आदि की विपत्तियाँ आईं, तव ही तव 
समिति के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की वाजी लगा कर जनता | 
की सेवा की । यही कारण है कि यह संस्था सेवा समिति के नाग 
से अधिक विश्रुत है | | 
सन्‌ १९१८ में भरतपुर में इन्फलूएज्जा का भयंकर प्रकोप हु 
तित्यप्रति सैकड़ों मनुष्य मृत्यु के मुख में जाने लगे । यह एक ऐसा 
संकट-काल था जव एक दुसरे की सेवा-सुश्रूषा करना तो दूर रहा, 
मृतकों को इमझ्यान भूमि तक पहुँचाने वाला भी कोई नहीं मिलता! 
था । यह परिस्थिति समिति के उत्साही कार्यकर्ताओं से नहीं देखी | 
गई । स्व० श्री माजी साहिबा श्री गिरिराज कौर जी को उन्होंने 
नगर की वास्तविक परिस्थिति से अवगत कराया । जनताकी 
सच्ची राजमाता ग्रौर परम हितेषिनी माजी साहिबा ने तत्कात | 
५०००) २० जनता की सेवार्थ समिति को प्रदान किये और बैद्यो एव , 
चिकित्सकों को इस सेवा-कार्य में समिति की पूर्ण सहायता प्रदात 
करने का आदेश दिया । कर्नल श्री गणेशीलाल जी की ग्रध्यक्षता में 
समिति के स्वयंसेवको ने हढ़तापूर्वंक सेवा-कार्य किया और अन्न, 
दूध, खिचडी, व रजाई आदि रोगियों को वितरित कीं । इस सेवा | 
के फलस्वरूप सैकड़ों असहाय रोगियों की जीवन-रक्षा हो सकी । 
इसी प्रकार प्लेग के समय सन्‌ १९२१ में तथा १९२४ के | 
जलप्लावन के समय में समिति ने जनता की सेवा कर सैकड़ों जातें | 
बचाई | न E | 
_ भरतपुर नरेश कृष्णसिंह जी के राज्यकाल में भरतपुर के 
न्यायालयों से इधर उधर से अपहरित महिलाओं को किसी भी | 
व्यक्ति की संरक्षणार्थं जमानत पर दे दिया जाता था | मुसलमातं | 
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वनी रहती थी । अतः कुछ उत्साही नवयुवको ने समिति की देख- 
रेख में एक विधवाश्रम की स्थापना की जिसमें स्त्रियों को न्यायालय 
से लेकर रखा जाता था | कुछ काल तक यह आश्रम ठीक प्रकार 
चलता रहा परन्तु महिलाओं के विवाह कर लेने के पश्चात्‌ आश्रम 
रिक्त हो गया और समिति को धनाभाव के कारण भी इसे बंद कर 
देना पड़ा । 

सन्‌ १६२६ में हिन्दी साहित्य समिति के संरक्षण में श्री गिर्राज 
सेवादल नामक एक दल की स्थापना की गई | इस दल का उद्देश्य 
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गये । स्थापित होते ही यह दल समाज-सेवा में तल्लीन हो गया 
किन्तु किन्हीं कारणों से दल का कार्यं अधिक न चल सका | 
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श्री बाबू मोतीलाल सव-ओवरसीयर 
श्री गडर चपरासी 
श्री मुहम्मद अकाल 

श्री हुरप्रसाद पुलिस 

श्री राधाचरन ओवरसीयर 

श्री बालमुकन्द मोटर ड्राइवर 


परिशिष्ट ७ 


समिति के पदाधिकारी (१६१२ से १६६१ तक) 


१९१२ से १९३४ तक 
प्रधान - 
(१) श्री sto ओंकारसिह प्रमार (१९१२-१९) 
(२) ,, भट्ट मधसूदन लाल (१९१९-२३) 
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(३) श्री चौबे हरीशंकर जी (१९२३-२५) 
(v) „ कर्नेल घमण्डीसिह जी (१६२५-३४) 
उपप्रधान 

(१) श्री qo नारायनदास जी (१६१२-१६) 

(२) ,, कर्नल जुगलसिंह जी (१६२३-२५) 

(३) ,, do मयाशंकर जी याज्ञिक (१६२५-२८) 

(४) ,, सेठ दामोदरलाल जी (१९२५-२८) 

(x) , ato कन्हैयालाल जी (१९२६-३४) 
प्रधान मन्त्री 

(१) श्री सुन्दरलाल जी जानी 

(र) ,, अधिकारी जगन्नाथदास जी (१९१२-२१) 

(३) » de वालकुष्ण जी दुवे (१९२१-३४) 

उप-मन्त्री 

(१) श्री गंगाप्रसाद जी शास्त्री (१९१२-१७) 

(२) ,, बालकृष्ण जी दुवे (१९१७-२१) 

(३) ,, हरीशंकर जी पंचोली (१९२०-२१) 

(v) ,, हरभजनलाल जी (१९२१-२५) 

(५) ,, द्वारकाप्रसाद जी शर्मा (१९२५-२८) 

(६) ,, चौबे युधिष्ठिरप्रसाद जी (१६३३-३४) 
पुस्तकाध्यक्ष 

(१) श्री do गुलावजी मिश्र (१६१२-२६) 

(२) » पं० रामस्वरूप जी मिश्र (२६-३४) 

उप-पुस्तकाध्यक्ष 

(१) श्री पं० बालकृष्ण जी दुवे (१६१२-१६) 

(R) „ We शचीकांत जी भट्ट (१९१९-२१) 

(३) » अधिकारी जगन्नाथदास जी (१६२१-२८) 

(४) ,, पावनीप्रसाद जी 


कोषाध्यक्ष 


(१) श्री खोंखनलाल जी पोद्दार (१६१२-२६) 
(२) ,, हजारीलाल जी पोद्दार (१९२०-३५) 
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ग्राय-व्यय-निरीक्षक 


(१) श्री सुन्दरलाल जी त्रिपाठी (१९१२-२०) 
(र) , बा० कन्हैयालाल जी (१९२०-२९) 
सन्‌ १९३४-३६ 

श्री बाबू रघुवीरसहाय जी पी० डव्ल्यू० डी० (प्रधान) 

„ वैद्य गोपीलाल जी (उपःप्रधान) 

» Sto काशीप्रसाद जी (उप-प्रधान) 
जगन्नाथप्रसाद जी अरोड़ा (मन्त्री) 
„ रमाकांत जी शर्मा. (३५) (मन्त्री) 
युधिष्ठिरप्रसाद जी चतुर्वेदी (उप-मन्त्री) 
do रामस्वरूप जी मिश्च (पुस्तकालयाघ्यक्ष) 
ला० प्रभुलाल गोयल (उप-पुस्तकालयाध्यक्ष) 
कोठारी जगन्नाथदास जी (आय-व्यय-निरीक्षक) 


सन्‌ १९३६-३८ 
श्री alo रघुवीरसहाय जी प्रधान 
» डा० काशीप्रसाद जी उप-प्रधान 
„ कन्हैयालाल जी 25 
» रमाकांत जी शर्मा मन्त्री 
» युधिष्ठिर प्रसाद जी चतुर्वेदी उप-मन्त्री 
» पुरुषोत्तमलाल जी क 
» वैद्य देवीप्रकाश जी अवस्थी पुस्तकालयाध्यक्ष 
» We प्रेमनिधि जी शास्त्री उप-पुस्तकालयाध्यक्ष 
n रामस्वरूप जी मिश्र उप-पुस्तकालयाध्यक्ष 
» कोठारी जगन्नाथदास जी आय-व्यय-निरीक्षक 


Wd १६३८-४० 

श्री बालकृष्ण जी दुवे प्रधान 

„n सुन्दरलाल जी जानी उप-प्रधान 

» चिरंजीलाल जी पोहार ,, 

„ कोठारी जगन्नाथप्रसाद जी आय-व्यय-निरीक्षक 
» "To चम्पाराम जी मन्त्री 

» युधिष्ठिरप्रसाद जी चतुर्वेदी उप-मन्त्री 

n We नन्दकुमार जी ह 


- 
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श्री चम्पालाल जी कवीइ्वर पुस्तकालयाव्यक्ष 
„ प्रभुलाल गोयल उप-पुस्तकालयाध्यक्ष 
„ जयशंकर जी चतुर्वेदी ,, 


सन्‌ १६४०-४३ 
श्री बालक्कष्ण जी दुवे प्रधान 

„ सुन्दरलाल जी जानी उप-प्रधान 

, चिरंजीलाल जी पोद्दार ,, 

» Wo नत्थनलाल. जी शर्मा मन्त्री 

» युधिष्ठिरप्रसाद जी उप-मन्त्री 

, मदनलाल जी बजाज ,, 

„ प्रेमनिधि जी शास्त्री पुस्तकालयाष्यक्ष 

„ प्रभुदयाल जी उप-पुस्तकालयाध्यक्ष 

„ तुलसीराम जी ji 

,, कोठारी जगन्नाथप्रसाद जी आय-व्यय-निरीक्षक 

सन्‌ १६४३-४६ 

श्री वालकृष्ण जी दुवे प्रधान 

„ चिरंजीलाल जी पोद्दार उप-प्रधान 

» चतुर्भुजदास जी चतुर्वेदी ,, 

„ पुरुषोत्तमलाल जी मन्त्री 

„ प्रभुदयाल जी दयालु उप-मन्त्री 

„ प्रेमनाथ जी चतुर्वेदी पुस्तकालयाघ्यक्ष 

„ प्रभुलाल गोयल उप-पुस्तकालयाघ्यक्ष 

„ कोठारी जगन्नाथप्रसाद जी आय-व्यय-निरीक्षक 


सन्‌ १९४६-४९ 

श्री बालकृष्ण जी दुवे (प्रधान) 

, चिरंजीलाल जी पोद्दार (उप-प्रधान) 

„ चन्द्रशेखर जी शर्मा 5 

, पुरुषोत्तमलाल जी मन्त्री 

, प्रो० हरसहाय जी उप-मन्त्री 

» प्रभुलाल गोयल पुस्तकालयाध्यक्ष 

„ श्रीचन्द्र जी उप-पुस्तकालयाध्यक्ष 

,, बनवारीलाल जी आय-व्यय-निरीक्षक 
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सन्‌ १९४९-५० 

श्री बालकृष्ण जी दुवे प्रधान 

„ प्रो किशोरीलाल जी उप-प्रधान 

» प्रो, हरसहाय जी मन्त्री 

» शान्तिदेवी जी उप-मन्त्री 

» प्रभुलाल गोयल पुस्तकालयाध्यक्ष 

» प्रभुदयाल जी उप-पुस्तकालयाध्यक्ष 

» गोपालदास जी आय-व्यय-निरीक्षक 


सन्‌ १९५१ 
श्री बालकृष्ण जी दुबे प्रधान 
» चिरंजीलाल जी पोहार उप-प्रधान 
» Sto कुंजबिहारी लाल जी मन्त्री 
, गोपालदास जी गोयल उप-मन्त्री 
„ प्रभुदयाल जी दयालु पुस्तकालयाध्यक्ष 


सन्‌ १९५२ 
श्री बालकृष्ण जी दुवे प्रधान 
५» चिरंजीलाल जी पोद्दार उप-प्रधान 
» युधिष्ठिरप्रसाद जी आय-व्यय-निरीक्षक 
, केलाशचन्द्र जी खन्ना मन्त्री 
» गोपालदास जी उप-मत्री 
n योगेन्द्रदत्त पाराशर पुस्तकालयाध्यक्ष 


सन्‌ १९५३-५५ 
श्री चिरंजीलाल जी पोहार प्रधान 
» STe गोपाललाल जी उप-प्रधान 
„» केलाशचन्द्र जी खन्ना मन्त्री 
» गोपालदास जी उप-मन्त्री 
» नत्यनलाल जी कोषाध्यक्ष 
„ प्रभुदयाल जी दयालु पुस्तकालयाध्यक्ष 
7 गत्यीलाल जी आय-व्यय-निरीक्षक 
सन्‌ १९५५-५८ 
श्री डा० कुंजबिहारी लाल जी प्रधान 
a मदनलाल जी बजाज उप-प्रधान 
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श्री भगवानदास गोठी कोषाध्यक्ष 


n 


Sito किशनकिशोर जी मन्त्री (१६५५-५६). 
मा० रामदत्त जीं शर्मा मन्त्री (१९५६-५८) 
नत्थीलाल जी पुस्तकालयाध्यक्ष 

गोपालदास गोयल आय-व्यय-निरीक्षक 


सन्‌ १९५८-६१ 


श्री डा० कुंजबिहारी लाल गुप्त प्रधान, एम० ए० पी-एच० डी० 


n 


] 


n 


n 


n 


^9 
2 XX A 26 7 6 220 26 2“ ८० ८० 


ला० मोतीलाल जी बजाज उप-प्रधान 

«To मदनलाल जी बजाज मन्त्री 

पं० ओमप्रकाश जी दुबे उप-मन्त्री 

do रामदत्त जी शर्मा एम० Uo, बी० एड्०, केन्द्र-व्यवस्थापक 
पं० प्रभूदयाल जी दयालु पुस्तकालयाध्यक्ष 

do रामनारायण जी वकील बी० To, एल-एल०बी ०, आय-व्यय-निरीक्षक 
ला० भगवानदासजी गोठी, कोषाध्यक्ष 


परिशिष्ट ८ (अ) 
विवरण पुस्तक श्रादान-प्रदान (१६४२ से १९६० तक) 
१९४२-४३ ६८१६ 
१६४३-४४ ९५८१ 
१६४४-४५ ११३५६ 
१६४५-४६ १०४३८ 
१६४६-४७ १४७२३ 
१६४७-४८ . १३२२६ 
í १९४८-४९ १०२३८ 
१६४६-५० ८२६० 
१६५०-५१ १००५० 
१९५१-५२ ९६१९ 
१९५२-५३ ९९६५ 
१६५३-५४ ११४८२ 
१६५४-५५ १०३६५ 
१६५५-५६ १२१५४ 
१६५६-५७ १०१७६ 


bd 
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१९५७-५८ 
१९५८-५९ 
१९५९-६० 
१९६०-६१ 


टिप्पणी- सन्‌ १९४२ से पूर्वे का विवरण उपलब्ध नहीं है 


परिशिष्ट ८ (a) 


सुची दानदाता--नवीन भवन निर्माण हेतु (सन्‌ १९५७) | 
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१. विकास विभाग राजस्थान ३५००. 
२. नगरपालिका भरतपुर ३०००) | 
३. श्री सन्तोषीलाल जी Fama वाले समिति भवन mI | 
४. श्री हरिचरनलाल जी नई मण्डी १४५ ` 
५. महन्त श्री नारायणदास जी मन्दिर श्री मोहनजी किला ७०१) | 
६. श्री रामजी जगन्नाथ जी दीपक गुरु नानक स्ट्रीट नई मण्डी ५०१) | 
७. श्री मुरारीलाल जी चतुर्वेदी १४२) | 
८. श्री तोताराम, रामजीलाल जी मेहगाये वाले १५१] | 
९. कोठी हरभानसिंह जी १५!) | 

१०. श्री धीरीसिंह जी चौहान १५१ 

११. श्री मुरलीधर महेन्द्रकुमार जी मथुरा १५१) 

१२. श्री भरतपुर आइरन एण्ड सिन्डीकेट गंगामन्दिर १५१) 

$3. श्री हरीराम, श्रीराम बर्मा शैल १११) | 

१४. श्री बल्लीराम, बद्रीप्रसाद जी व्याना १११) 

१५. श्री रामस्वरूप, मोतीलाल जी अरोडा TOI 

१६. श्री रामचन्द जी माथुर १५१) | 

१७. श्री भगवानदास जी गोठी १५१) | 

१८. श्री लक्ष्मीदेवी गुप्ता धर्मपत्नी ato हरिदत्त जी ऐडवोकेट १५) | 

१९. श्री रामजीलाल, बद्रीप्रसाद सर्राफ : 

. २०. श्री रामशरन, गोविन्दशरन जी सर्राफ 

२१. श्री भजनलाल जी प्रेसीडेण्ट नई मण्डी 

२२. श्रीः प्रोहित विद्याधर जी 

२३. श्री मदनलाल जी वकील 

२४. श्री सूरजमल, प्रभूलाल जी छोंकार 

२५. श्री साधुराम जी ठेकेदार 
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. श्री दुर्गाप्रसाद निरंजनलाल बजाज 

. श्री रामचन्द कृष्णलाल बजाज 

. श्री राघेलाल जी गणेशीलाल जी सर्राफ 

. श्री रामनारायन मटोलीरामजी मॅहगाये वाले 
. श्री नत्थीलाल जी शर्मा टाटानगर 

. श्री नत्यीलाल प्यारेलाल आडतिया 

. श्री कन्हैयालाल बद्रीप्रसाद जी उच्चैन 

. श्री मिट्ठनलाल जगन्नाथप्रसाद मँहगाये वाले 
. श्री सांवलसिह पन्नालाल जी उच्चेन 

. श्री सामलियाराम रामचरनलाल जी कसेरे 
. श्री कन्हैयालाल छुलविहारी जी सौदागर 

. श्री चुन्नीलाल रामप्रसाद जी वजाज 

. श्री ठा० भेवाराम जी रिटायर्ड अफसर कोठी खास 
. श्री गोपालदास जी गोयल एम० कॉम० 

. श्री वैजनाथ जी सर्राफ 

. श्री प्यारेलाल जी सर्राफ - 
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८ परिशिष्ट ११ 
समिति में समय-समय पर आने बाले विशिष्ट व्यक्तियों की कतिपय 
~ vw 
सम्मातया 
भरतपुर की हिन्दी साहित्य समिति का अवलोकन किया । चित्त बड़ा 
प्रसन्न हुआ | इसका पुस्तकालय भी देखा । पुस्तकों का संग्रह भी खासा है। 
इससे हिन्दी का प्रचार मजे में हो रहा है। इसके संचालक बड़े उत्साही और 


कार्यकुशल हैं । भगवान करे इसकी दिन-दिन उन्नति हो । 
जेठ कृष्णा २ do १९७२ --जगन्नाथ चतुर्वेदी कलकत्ता 


भरतपुर की “हिन्दी साहित्य समिति” उन उत्साहियों से संचलित 
संस्था है जिनमें प्राण है, जिन्हें भाव है और हृदय है । भारत के इस प्रांत में 
इस संस्था का होना आवश्यक है यह बात केवल इस संस्था की सफलता से 
प्रमाणित होती है। इसकी अधिक सफलता की आशा करना तो हमारा कत्तंव्य 
ही है परन्तु उससे मूल्यवान कत्तंव्य यहाँ के उत्साही विद्वानों का है जिनके 

प्रयत्न पर हमारी आशा की पूर्ति है । 
आसा-कृ० १२-७२ fao --साहित्याचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री 
शारदा“ सम्पादक प्रयाग 


मैंने स्थानीय हिन्दी साहित्य समिति का निरीक्षण किया और कार्यकर्ताओं 


के स्वाभाविक उत्साह और कार्यनिष्ठता देखकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ ।. 


इस 'समिति' द्वारा हिन्दी देवनागरी जगत की बहुत कुछ आशा उन्नति के 
लिये रखता हुआ ईश्वर से इसकी दृढता के लिये प्रार्थी हूँ । 


दि० २०-९६-१५ AAT शास्त्री 

हिन्दी साहित्य-समिति-भरतपुर का पुस्तकालय देखने का आज मुझको 
सौभाग्य प्राप्त हुआ-देख कर बड़ा आनन्द हुआ--सभासदों का उत्साह अत्यंत 
अंशसनीय एवं अनुकरणीय है । भरतपुर राज्य में अनेक उत्तमोत्तम हिन्दी कवि 
हुए हूँ--उनके हस्तलिखित बहुमूल्य ग्रन्थों की खोज और उनके संग्रह व प्रकाशन 
से हिन्दी संसार को बहुत लाभ पहुँच सकता है । आशा है कि समिति यथा- 
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शक्ति इस कार्यको भी हाथ में लेगी- ईश्वर से प्रार्थना है कि समिति, 
उत्तरोत्तर उन्नति हो और हिन्दी की सेवा में इसको पूर्ण सफलता प्राप्त a: 
दि० ३१-१०-१६ -ण्जी E 

एम० Wo, एल-एल०बी०, qi 


हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर, के सम्यो का यत्न बड़ा ही प्रन, : 
है 1 राजपूताने में यह पहली साहित्य समिति है । उत्साही सभ्यो नेक : 
उदारता के साथ द्रव्य-दान कर समिति का सुन्दर मकान भी बना fari | 
पुस्तकों की संख्या भी अच्छी है। मासिक, साप्ताहिक और दैनिक प्रो! | ' 
संख्या भी अच्छी है। यहाँ के पुस्तकों आदि के पढ्ने वालों की संख्या बहुत, _ 
है। ऐसी समितियों से जनता को बहुत लाभ पहुँच सकता है । चार TG 
मैंने इस संस्था को देखा था। उसमें और आज की दशा में बहुत अंतर! 
और आशा है कि इसके उत्साही सभासद इसको और भी उन्नति देकर क: 
के ज्ञान-संपादन में सहायक होंगे । प्रत्येक हिन्दी प्रेमी को इसकी सहाए | 
करनी चाहिए | इस समिति की वर्तमान उन्नत दशा देखकर que 
हृष हुआ । जि 
दि० ३-२-२१ --गौरीशंकर हीराचन्द मो, ` 


हिन्दी साहित्य समिति भरतपुर को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई बै 
इसके इतिहास को जानकर इसके संचालकों के प्रति मेरे मन में श्रा] | 
आविर्भाव हुआं। उनके हिन्दी-प्रेम, लगन और सत्साहस के लिये मैं a 

चरणों में श्रद्धाञ्जलि अपित करता हूं । | 
समिति निस्सन्देह राजपूताने की श्रेष्ठ संस्थाओं में से है । इसके E. 
ee ae Sena है; और अब, भविष्य में, उसके द्वारा जो ह, 
साहित्य को सेवा होने वाली है, आशा है; हिन्दी सं लिए प्रेम 
(वताता S Te बह्‌ हिन्दी संसार क त 
_ ईश्‍वर से यही प्रार्थना है कि समिति उत्तरोत्तर उन्नति करे औरश . 

सचालकगण अपने सौभाग्य के दिनों में उन दिव्य गुणों को न भूलें, रत 
बल पर वह समिति को इस रूप में लाने में समर्थ हुए हैं । | | 
समिति का प्रबन्ध अच्छा है । प्रवन्धक स्वयं विद्यारसिक gw | | 


| वैसे ही प्रेम से काम करते हैं असे माली अपने लगाये हुए वृक्षों को 1 


साथ देखरेख करता है । 
भरतपुर ; 
२-४-२७ ---क्षमानन्द 
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भरतपुर हिन्दी साहित्य समिति का निरीक्षण करने पर यह पता चला कि 
समिति का कायं ठोस है । पुस्तकालय और वाचनालय का प्रवन्ध जिस उत्तमता 
से किया जाता है वह एक आदर्शा की वस्तु है । यहाँ समिति को शहर के बडे- 
बड़े धनीमानी सज्जनो का सहयोग प्राप्त है और वे लोग बड़े सेवाभाव से उसके 
प्रत्येक कार्य में योग देते हैं । मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि समिति में 
मासिक सभाएँ होती हैं और उनके द्वारा साहित्य की समस्याओं पर विचार 
होता है । समिति को अपनी इन सभाओं में कुछ रचनात्मक कार्य भी जोड़ना 
चाहिए । विभिन्न व्यक्तियों के fere साहित्य के प्रमुख अंगों का अध्ययन और 
परिशीलन का कार्य सुपुदं करके स्थायी कार्य का प्रयत्न भी करना चाहिए । 
साथ ही आगरा और मथुरा के निकट होने का लाभ भी, वहाँ के साहित्यिकों 
से सदेव रचनात्मक कार्य के लिये आमन्त्रित करके, प्राप्त करना . चाहिये । 
भगवान समिति के कार्य को उत्तरोत्तर बढ़ावें, यही कामना है | 


भरतपुर 
१४-४५-४१ -5परदर्मासह gi 


भरतपुर साहित्य समिति का कार्य देखकर मुझे वड़ी प्रसन्नता हुई । यहाँ 
के कार्यकर्ताओं का सद्भाव, स्नेह और सेवा का आदर्श भी वस्तु है। समिति 
को भी एक सजीव संस्था के रूप. में पिछले ३९ वर्षों से कार्य करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है । इसके पास अपना भवन है, पुस्तकालय है, वाचनालय है d 
Roo से अधिक सदस्य हैं और सबसे अधिक जनता की सहानुभूति प्राप्त है । 
भरतपुर राज्य में साहित्य सेवा का जो सराहनीय कार्य समिति कर रही है, उसकी 
अधिक प्रशंसा न कर मैं यही कहना चाहूंगा कि वह अपना कार्यक्षेत्र बढ़ावे | राज्य 
के स्थान-स्थान, ग्राम-ग्राम में साहित्य के केन्द्र स्थापित करे और अपने सम्पकं 
को राज्य के बाहर भी स्थापित रखे । मैं समिति की पूरी सफलता चाहता हूँ । 
भरतपुर जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी 
१४-४-४१ ब्रज साहित्य मंडल, मथुरा 


हिन्दी साहित्य समिति भरतपुर के वाषिकोत्सव पर मेरा यहाँ आना हुआ । 
समिति का कार्य देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई । समिति की उत्तरोत्तर उन्नति के 
लिए हृदय से शुभाकांक्षी gl यह जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि समिति 
सम्मेलन की परीक्षाओं को लोकप्रिय बनाने में योग दे रही है । आशा है कि 
यह समिति हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रचार तथा अभिवृद्धि में योग देगी । 
१४-४-४१ -—गुलाबराय एम० Uo 
No सेंट जोन्स कालिज आगरा, रिटायर्ड 

प्राइवेट सेक्रेटरी, छतरपुर दरबार 
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आज हिन्दी साहित्य समिति के वापिक समारोह के अवसर पर उ 
कार्यालय तथा पुस्तकालय को देखने का अवसर मिला । समिति अत्यन्त जञ. 
योगी कार्य कर रही है और यह प्रसन्नता की बात है कि उसका संचालन सुगो | 
हाथों में है । कार्याधिकारीगण उचित समे, और सम्भव हो तो यहाँ ब | 
साहित्य के अध्ययन-अध्यापन का और प्राचीन ब्रज-साहित्य के प्रकाशन काई| 
प्रबन्ध करें इसके लिए भरतपुर बहुत ही उपयुक्त स्थान है क्योंकि यह मबु 
और आगरा के निकट और तथा ब्रजभूमि के केन्द्र में स्थित है । । 

—" 

१४-४-४१ सम्पा० “साहित्य ue 
भरतपुर से स्वर्गीय मयाशंकर जी याज्ञिक ने प्राचीन पुस्तकों के enam 
अच्छा प्रयत्न किया है । समिति उसे ध्यान में रख कर कार्य करे तो AME 
— गोपालप्रसाद आ | 


मैंने सौभाग्यवश श्री भरतपुर हिन्दी साहित्य समिति को देखा । मैं समक्ष 

हँ, समस्त प्रान्त में यही एक ऐतिहासिक हिन्दी का स्थान है राजस्थान (ग | 

- पूताने) में तो हिन्दी का यही एक सुन्दर-सुघड़ मन्दिर है । हिन्दी के इस आफ्न 
को देखकर किंस हिन्दी भक्त की आँखें शीतल न होंगी ? राजस्थान के 
हिन्दी निकेत से मैंने एक स्थाई प्रेरणा प्राप्त की है, प्रत्येक रियासत में हि| 
के ऐसे भरेपूरे आश्रम स्थापित .होने चाहिये । जहाँ तक राजस्थान fe 
साहित्य सम्मेलन का सवाल है, उसे हम उस समिति के कार्यकर्त्ताओं के बर्ष | 
तथा अविराम उत्साह तथा प्रयत्न से उदाहरण ग्रहण करना चाहिये। | 
आज जब हिन्दी पर चतुमु खी प्रहार हो रहा है, समिति के सद 
हिन्दी भक्ति देखकर यह विश्वास होता है, कि राजस्थान में तो हिन्दी कां 7 
ater न होगा । समृद्ध पुस्तकालय, विस्तृत वाचनालय तथा एक सजीव वर्ण, 
वरण एक सार्वजनिक संस्था के लिए स्थायी प्राणधाराएं हैं । मैं पि 
कर्मेनिष्ठ अधिकारियों तथा सजीव उत्साही सदस्यों से नम्रतापूर्वेक श्र | 
करूँगा कि वे समिति के अधीन रात्रि-पाठशालाएँ खोलें, जहाँ निरक्षर jl 
जायें । समिति के पास प्राचीन साहित्य का अच्छा संग्रह भी है । क्या ब 
हो, उनकी एक बिविलोग्राफी बन जाय । i 
बाकी तो मैं सोखकर ही जा रहा हूँ । मैं समिति के अतीत और 2 

सभी तपस्वी कार्यकर्ताओ को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता तथा उन सबका s 
नन्दन करता हूँ । E. ; बा 
| --जना 3 
२७-६-४१ प्रधान मन्त्री, राजस्थान हि सा? ` | 
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बहुत दिनों की बात है; जव मैं अपने परम सुहृद श्री अधिकारी जी के 
यहाँ भरतपुर में अतिथि हुआ था, उस समय भरतपुर की हिन्दी साहित्य समिति 
नवजात शिशु थी । उस घटना के ऊपर से ढाई दशक से भी अधिक वर्षों का 
प्रवाह प्रवाहित हो चुका है। आज मुझे पुनः इस संस्था के जिसमें अनेक तेजस्वी 
आत्माओं का सर्वस्व ओत-प्रोत है--इस समिति के माननीय मन्त्री पंडित 
श्री नत्थनलाल जी शर्मा के साथ अवलोकन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ 
है । समिति के अपने सुन्दर भवन में सुन्दर वृहत्‌ पुस्तकालय को देखकर परमा- 
नन्द हुआ । वह पुस्तकालय जो राष्ट्र, धर्म, समाज के पवित्र और ओजपूर्ण 
तत्त्वों के साथ खड़े हैं, अवश्य ही प्रजा के उत्कर्ष के सम्पादक हैं । मैंने देखा 
कि समिति के इस पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह विचारपूर्ण उदारता के साथ 
हुआ है । वैदिक साहित्य का भी संग्रह है लौकिक साहित्य का भी संग्रह है । 
हिन्दी के प्राचीन और नवीन कवियों के काव्यों का अधिक मात्रा में संग्रह है । 
पुस्तकालय राष्ट्र की एक बड़ी भारी सम्पत्ति होती है । पुस्तकालय राष्ट्रीय 
कवियों, लेखकों और वक्ताओं का चिरस्थायी स्मारक होता है । अतः इसके 
प्रति श्रद्धापूर्ण भक्ति का होना स्वाभाविक है । पुस्तकों के अतिरिक्त यहाँ दैनिक, 
साहित्यिक, मासिक पत्रों का भी समावेश है जिससे भरतपुर की जनता को 
अत्यधिक लाभ उठाने का सुंअवसर मिलता है । यहाँ हस्तलिखित प्राचीन 
पुस्तकों का भी संग्रह है । पुस्तकालय की सुव्यवस्था को देखकर यह निव्यजि 
प्रतीत होता है कि इसके कार्यकर्ता उत्साही और महानुभाव हैं । इनके उत्साह 
की वृद्धि हो और यह समिति अनेक लोकोपयोगी कार्यों के सम्पादन करने में 
सफल हो, यह मेरी शुभेच्छा है | 


फा० Yo १२-१६६८ fio स्वामी भगवदाचार्य 


चम्पा गुफा, माउन्ट आवू 


भरतपुर में आज प्रसंगबश आकर जो सबसे अद्‌भुत वस्तु मुझे मालुम हुई 
वह स्थानीय हिन्दी साहित्य समिति है । राजस्थान की यह अद्वितीय संस्था 
राजस्थान के प्रगतिहीन वातावरण को चुनौती सी देती हुई भूत और भविष्य 
को वर्तमान आशावाद के सूत्र से संयोजित कर रही है और कमंण्यता का 
जीवित उदाहरण उपस्थित कर रही है । इस संस्था के संचालकों से भेंट कर 
मुझे उस अध्यवसायशीलता तथा अदम्य उत्साह का परिचय मिला जिसे 
होने पर ही महत्‌ कायो को सम्पन्नता प्राप्त होती है | 

मुझे पूर्ण विश्वास है कि भरतपुर की हिन्दी साहित्य समिति उत्तरोत्तर 
उन्नति करती हुई राजस्थान के अन्य प्रान्तों में भी जीवन-संचार कर सकेगी । 


दि० २-५-४२ --रामकृष्ण शुक्ल 
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भरतपुर सदा से हिन्दी साहित्य की भूमि है, ब्रज से सम्बन्ध होने के m 
तो यह महत्त्व और भी बढ़ जाता है । यहाँ एक वार अखिल भारतवर्षीय M 
साहित्य सम्मेलन का वाषिक अधिवेशन भी तो हो चुका है-- ऐसे नगर में हि 
साहित्य के अच्छे वाचनालय का होना परमावश्यक था a की ami 
स्थानीय हिन्दी साहित्य समिति ने इसकी अधिकांश में पूर्ति की है। मृति 
तथा" हस्तलिखित पुस्तकों का यहाँ यथेष्ट संग्रह है। फिर भी इस संग्रहृ 
उत्तरोत्तर वृद्धि ही करते रहना चाहिये । जहाँ पाठकों की पुस्तके quy 
तृप्ति होती नहीं है; वहाँ ही तो सरस्वती रहती है मूत्तिमान | वाचनालग | 
स्वर्गीय नरेश, अधिकारी जी और भाई सत्यनारायण कविरत्त के मैंने | 
भी देखे ; सभी की मुझे याद आ गई क्योंकि इन सभी से मेरा अच्छा पर 
था p समिति का भवन अभी बनना बाकी है--आशा है यहाँ के दानवीर सळ 
शीघ्र ही इसे पूरा करेंगे | अन्त में यही लिखना है कि समिति को देखकर पुं 
बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ | जगन्नियन्ता इसकी उत्तरोत्तर उन्नति करें, हीमे 
शुभकामना है । | 
६-५-४३ --राधेइ्याम कथावाचक (urn 


आज अकस्मात्‌ ही हिन्दो साहित्य समिति के पुस्तकालय व हिन्दी aft 
के सदस्यों का दर्शन कर चित्त प्रसन्न हुआ p समिति के कार्यकर्ताओं व सक | 


में हिन्दी के प्रति अनुराग है, समिति का अपना भवन तथा समिति 


पुस्तकालय इसका प्रभाव है । मुझे विश्वास है कि यह समिति अवश्य wi 
करेगी और समस्त भरतपुर राज्य में हिन्दी साहित्य के प्रचार में सफल हे 


1 
1 


भरतपुर हिन्दी साहित्य समिति के पुस्तकालय व वाचनालय देखते 
मुझे प्रसंग मिला । मुझे प्रसन्नता है कि इस समिति द्वारा हिन्दी की सेव | 
जा रही है। मुझे अनुमान है कि इसके कार्यकर्ता उत्साही और त्यागी 
सज्जन हुँ । तभी तो इसकी उन्नति इतनी है । परमात्मा इसकी दि, 
उन्नति करे | 


| 
२०-५-४६ Mens pH 


स्पीकर, मध्यप्रान्तीय fai Í 
¢ a 

` आज मुझे श्री हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर का दक्षंत-लाम 
इस संस्था ने न केवल राजस्थान में, परन्तु भारतवर्ष में हिन्दी की जो रे 


है वह गौरवप्रद वात है। इस संस्था की ओर से RS E FROM | 
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सर्वांगीण वाचनालय चल रहा है । भरतपुर की यह एक विशिष्ट संस्था है । 
संस्कार दान का यह उत्तम साधन EOD भरतपुर के नागरिकों को ऐसी «संस्था 
चलाने के लिये धन्यवाद दिये विना नहीं रहा जाता । आशा है कि इस सस्था 
की उत्तरोत्तर प्रगति होती रहेगी । सब संचालको का परिश्रम सुफलित हुआ 
है । भगवान संस्था पर दया बरसाता रहे | 


भरतपुर 
५-१-५४ | ->गोकुलभाई भट्ट 


श्री हिन्दी साहित्य समिति भरतपुर को आज मुझे देखने का अवसर मिला | 
यों तो मेरा भरतपुर से बहुत पुराना घनिष्ठता का सम्वन्ध है परन्तु समिति 
के संचालको ने मुझे पहले यहाँ आने का अवसर नहीं दिया । आज इस संस्था 
की विशालता को देखते हुए यह मेरी शिकायत का कारण बन गई, ऐसा मैं 
मानता हूँ | 


सचमुच ही यह एक गौरव की बात है कि यह संस्था, पिछले ४५ वर्ष से 
काम कर रही है और दिनोंदिन उन्नति करती जा रही है । यह स्वयं में इस 
संस्था की लोकप्रियता का एक सबूत है । संचालको ने मुझे वताया कि इस 
| संस्था ने कई प्रकार के उतार-चढ़ाव देखे हैं, परन्तु अपनी कत्तंव्यनिष्ठा के 
। “कारण अपनी प्रगति जारी रखने में सफल हुई है । आज इसे राज्य से भी ठीक 
। सी सहायता मिलने लगी है इसीलिए संस्था के संचालको को शायद यह उत्साह 
हुआ है कि इसके लिये सुन्दर भवन बनायें । इसके लिये प्रयास भी शुरू हो गये 
हैं। मैं ऐसी पुरानी और लोकप्रिय संस्था की उत्तरोत्तर उन्नति की कामना 
करता हूँ । पूर्व सेवा-कार्य और इतिहास दानी, महानुभावो को इस संस्था को 
और भी उपयोगी बनाने के: कार्य में सहांयता करने के लिये प्रभावित करेगा, 
ऐसी मेरी पूर्ण आशा है ? 
भरतपुर ; ; “भोलानाथ तिवारी 
१०-४-५४ शिक्षा-मन्त्री, राजस्थान 


हिन्दी साहित्य समिति भरतपुर की प्रमुख सांस्कृतिक संस्था है | यहाँ एक 
. ही हाईस्कूल है, एक ही कालेज है, एक ही सिनेमा है और एक ही साहित्यिक 
संस्था हे । समिति के पास अच्छा पुस्तकालय है और उत्साही कार्यकर्त्ता हैं । 
यहाँ की जनता का सांस्कृतिक स्तर ऊंचा करने के लिये यह सराहनीय प्रयत्न 
कर रही है । मैं उसकी निरन्तर सफलता चाहता हूँ । 


१५ अगस्त १६५४ --रामबिलास शर्मा 
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मैंने इस पुस्तकालय को देखा | चित्त प्रसन्न हुआ । लगभग ४५ ay hi 
संस्था. जनता की अनुपम सेवा कर रही है । इस संस्था को राजस्थान; 
प्राचीनतम संस्थाओं में समका जा सकता है । पुस्तकालय समाज के वो 
जीवन का प्राण है। इसमें सर्वोपयोगी ग्रन्थ हैं । प्राचीन हस्तलिखित gun 
कर बड़ी प्रसन्नता हुई । इस पुस्तकालय के लिये भवन निर्माण का i 
संस्था के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर यह प्रतीत होता है कि यह कल. 
मूर्तरूप धारण कर लेगी । | 
-रामचन्द्र वामन का | 
११-१-५५ डिप्टी डायरेक्टर शिक्षा विभाग, Ww 


i 

समिति बहुत समय से लगातार साहित्य प्रचार का काम करती रही 
पुस्तकालय और वाचनालय का कायं उत्तरोत्तर प्रगति पर है। जो भाई छ 
योग दे रहे हैं वे धन्य हैं । कार्य बहुत उत्तरदायित्व का है। किस पाठं. 
कौसी चीज पढ़ने को दी जाय और कौनसी सामग्री पुस्तकालय में endo 
है, इस विषय में सदेव सतक रहने की आवश्यकता है। पुस्तकाध्यक्ष का अध्य | 
और मनोवैज्ञानिक ज्ञान बहुत उच्च स्तर का होना ही चाहिए । आशा है, फ | 
और समाज का इस संस्था को यथेष्ट सहयोग मिलता रहेगा ।' | 
भारतीय ग्रन्थमाला ---भगवानदास के | 
दारागंज (प्रयाग) १६-६१ | 


मैंने आज इस संस्था को देखा । वास्तव में यह एक ठोस सेवा कर रही है। | 
आशा करता हूँ कि थोडे समय में यह एक विशाल रूप धारण कर लेगी। | 
| 

१४-१२-५५ -विक्रमप्रसाद [| 
डिप्टी सेक्रेटरी, frr 
| 


मुझे आज इस पुरानी और प्रतिष्ठित साहित्य संस्था और इसके un 
को देखकर बहुत हर्ष हुआ । कई पुरानी स्मृतियां. ताजी हुईं । यही add 
कि अधिक समय यहाँ नहीं दे सका । इसमें नई से नई हिन्दी पुस्तकों af 
d— यह इस बात का सबूत हे कि यहाँ के निवासी समय के साथ है साहि 
केवल मनोरंजन या समय व्यतीत करने का ही अच्छा साधन नहीं है | 
समाज को नई चेतना देने और निर्माण का भी जबर्दस्त प्रेरक सा 
आशा है, भरतपुर के निवासी इससे पूरा लाभ उठाते होंगे । मैं इसकी 
उन्नति चाहता हूं । Bees 


दि० १७-२-५६ हु --हरिभाऊ 
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आज भरतपुर नगर की श्री हिन्दी साहित्य समिति के वाचनालय और 
उसके पदाधिकारियों और कर्मचारियों के उत्साह को देखकर मुझे बहुत हपं 
हुआ । किसी भी देश के लिये उसका पुराना इतिहास और संस्कृति एक गौरव 
की वात होती है । बिना अपने साहित्य को जाने कोई भी व्यक्ति देश-भक्त और 
देश-सेवक होने का अधिकारो नहीं हो सकता | यह जानकर मुझे और अधिक 
प्रसन्नता हुई कि यह संस्था ५० वर्ष से मातृ-भाषा की सेवा कर रही है । मुझे 
पूरी आशा है कि नगर-निवासी और राष्ट्रीय कमंचारीगग इस संस्था को 
उचित सहायता करेगे । 


“दि १-३-४६ २ RSE 


रक्षा-मन्त्री, केन्द्रीय सरकार 


आज समिति की मुलाकात ली । मुझे बहुत प्रसन्नता हुई । भारतवासियों 
की हिन्दी साहित्य द्वारा सेवा करने का समिति के संचालकों तथा सदस्यों को 
मनोकामना पूरी हो । 


२७-२-५७ --उच्छुड्भाराय नवलशंकर ढेबर 


काँग्रेस अध्यक्ष 


आज मुझे हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर के देखने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । समिति का भवन एक सुन्दर स्थान है, पुस्तकों के रखने का ढंग बहुत 
अच्छा है । पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह बहुत लाभप्रद है । 

समिति एक बहुत ही प्रशंसनीय कायं कर रही है और उसे भरतपुर के 
सभी वर्गों से सहयोग व सहायता मिल रही है । 


--जे० डी० वेश्य 
११-११-५७ डिप्टी डायरेक्टर, शिक्षा-विभाग, कोटा 


आज मैंने हिन्दी साहित्य समिति भरतपुर के कार्य को देखा । मुझे यह 
देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि इस समिति के पास अच्छे कार्यकर्ता हैं और 
उन्होंने सुन्दर भवन का निर्माण किया है। आशा है शेष कार्य भी सब के सहयोग 
से सम्पूर्ण हो जायगा और यह स्थान हिन्दी की सेवा का प्रमुख कारण बनेगा । 
--मोहनलाल सुखाड़िया 
मुख्य मन्त्री, राजस्थान 


अच्छी संस्था, अच्छे कार्यकर्ता और अच्छा काम । हिन्दी को सेवा विशेष 
रूप से सराहनीय, ईश्वर से प्रार्थना कि संस्था के विकास में सहायता करे । 


n pn 
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3 (पर) | 
मैं आज हिन्दी साहित्य समिति का भवन देख सका । वडा अच्छा a, | 

बडा सुन्दर प्रयास है । जो सज्जन इस संस्था को चलाने में लगे हैं, बड़े 

और धुन के पक्के मालुम हुए । मुझे आशा है उनके इन प्रयत्नो से जनता शै 

पूरा लाभ मिलेगा और हिन्दी की उन्नति होगी । 


— Sto राममनोहर wm 


यहाँ Andio-Visual Education का केन्द्र बड़ा अच्छा वन सकता है और 
चल सकता है । मैं जो सहायता दिलवा सकता हूँ, दिलवाने की कोशिश aS a, 
--आर० dto stare | 
२६-३-५८ | 
संयुक्त शिक्षाध्यक्ष, राजस्थान सरका | 
मैं अपने दो वर्ष के कार्यकाल में इस संस्था की गतिविधि को निकटे | 
देखता रहा हूँ । समिति के पुस्तकालय में विविध विषयों की पुस्तकों का अच्छ | 
संग्रह है और समिति भवन भी अब सुन्दर बन गया है । समिति के पास साहित | 
साधना की दीघंकालीन परम्परा भी है और देश की हिन्दी सेवा संस्थाओं ग 
इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है । | 
i 


मैं समिति की उत्तरोत्तर उन्नति की शुभकामना करता P | 


1 --विष्ण दत्त शर्मा 
२५ अप्रल ५८ जिलाधीश एवं जिला न्यायधीश, भरतपुर | 


मैंने बहुत समय से यह सुन रखा था कि भरतपुर में हिन्दी साहि 
समिति है । पर मैं अवकाश के अभाव में इस संस्था की प्रवृत्तियों से परिब | 
TNA कर सका था । आज मैंने समिति के नये भवन में स्थान पाने वाहे | 
संग्रहालय (पुस्तक) को देखा । नया भवन जितना सुन्दर है उतना ही हाँ | 
उस्तक-सग्रह ह । राष्ट्रभाषा पद पर आसीन होने वाली हिन्दी भाषा का ग | 
मन्दिर हम सब भारतीयों के लिये गौरव का द्योतक. है । आशा है इस We | 
को साहित्यिक ही नहीं वरच्‌ अन्य भी अपनायेंगे । प्रजातन्त्रीय युग में 
संस्था का निजी स्थान है। इसकी तन-मन-धन से सेवा करना हम सब 
पुनीत कत्तंब्य है । 


मैं इस संस्था की उत्तरोत्तर वृद्धि का आकांक्षी EU 


STE ro 


n 

— aa set 
निर्देशक, पुरातत्त्व संग्रहालय विग 
राजस्थान सरकार 
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आज मैं हिन्दी साहित्य समिति भरतपुर के भवन में आया । भवन को 
देखकर अत्यन्त प्रभावित हुआ । वास्तव में इस क्षेत्र में राष्ट्रभाषा हिन्दी की 
प्रगति के लिये जो भी सेवाएँ समिति कर रही है वे अत्यन्त सराहनीय हैं | 
यह एक बहुत पुरानी संस्था है । इसकी प्रगति के लिये मैं हृदय से कामना 
करता हूँ । 


-—डा० कालूलाल WATT 
शिक्षा-मन्त्री, भारत सरकार 


आज हिन्दी साहित्य समिति भवन को मुझे देखने और उसके कार्यकर्ताओं 
से इसके संक्षिप्त इतिहास व वर्तमान स्थिति के विवरण सुनने का सुअवसर 
मिला । मुझे इस सुन्दर भवन व इसमें सुसज्जित पुस्तक-भण्डार को देखकर 
बड़ा gd हुआ । वास्तव में यह संस्था हिन्दी-जगत्‌ की व भरतपुर की जनता की 
ast सेवा कर रही है और इसको सव हिन्दी-प्रेमियों व राज्य सरकार द्वारा 
उत्साहवर्धन के हेतु समुचित सहायता देना श्रेयस्कर ही होगा । 
DONE ; ---अजितप्रसाद जेन 
खाद्य एवं कृषि मन्त्री, केन्द्रीय सरकार 


आज हिन्दी साहित्य समिति-भवन आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
यह समिति गत ४७ वर्षों से हिन्दी-प्रसार और साहित्य-विस्तार के लिये 
प्रशंसनीय कार्य कर रही है। इस समिति का देश के अनेक महान्‌ साहित्य- 
महारथियों से सम्बन्ध रहा है। समिति का पुस्तकालय बड़ा सुन्दर है, उसमें 
पचासों हस्तलिखित प्रतियाँ हैं जो, आशा है, शीघ्र ही प्रकाश में आयेंगी । यह 
समिति सरकारी साहाय्य और जनता के सहयोग की पूर्ण अधिकारिणी है। मैं 
समिति की सफलता के लिए शुभ कामना करता हूँ । 


६-१ १-५६ -हरिशंकर शर्मा, कविरत्न, sto fre 


हिन्दी साहित्य-समिति-पुस्तकालय भरतपुर एक साहित्यिक तीर्थं है। स्वच्छ 
स्वस्थ वातावरण में लगभग बारह हजार छपी पुस्तकें और साढे छः सौ के 
आसपास हस्तलिखित ग्रन्थ यहाँ केवल आलमारियों की शोभा नहीं बढ़ाते, 
लोग उनका उपयोग भली-भाँति करते हैं । सम्मेलन की परीक्षाओं का केन्द्र भी 
यहाँ है । श्रीमन्तों की सदेच्छा से हस्तलिखित ग्रन्थों की वृद्धि व रक्षा की आव- 
इयकता है । राजस्थान में हस्तलिखित ग्रन्थ बिखरे पड़े हैं विदेशों से लोग आ 
आकर उन्हें खरीद ले जाते हैं | 
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सबसे बडी बात जो यहाँ देखी वह है सौजन्य और सद्व्यवहार | T | 
हिन्दी साहित्य समिति व पुस्तकालय फले-फूले । 3 | 
शम्भुप्रसाद वह | 

३०-११-५९ हिन्दी अध्यापक, आई० टी० कालेज, Wm 
आज मैंने हिन्दी साहित्य समिति का भवन एवं पुस्तकालय देखा i 
देखकर प्रसन्नता होती हैं कि ब्रजभूमि के इस साहित्य केन्द्र में आज भी साह्न 
साधना के लिये उपयुक्त स्थान विद्यमान है और उनकी दिनोंदिन उच्नतिर। 
होती जा रही है । इस केन्द्र द्वारा यदि इस भरतपुर क्षेत्र के विगत साहिए । 
कारों की खोज एवं उनकी क्ृतियों के संरक्षण और उद्धार का काम fx 
जावेगा तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होगा । मैं हृदय से इस समितित | 
उन्नति चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि साहित्य-प्रचार एवं ज्ञान-प्रसार! 
साथ ही प्राचीन साहित्य की खोज तथा संरक्षण की भी ओर समिति पी 
ध्यान देती रहेगी । ; | 


¬ रघुवीर | 


सदस्य, राज्यमा | 


प्त ue हिन्दी साहित्य समिति का भवन तथा पुस्तकालय देखा। भरत | 
EET इतना सुव्यवस्थित पुस्तकालय तथा वाचनालय देखकर अत | 
1 हुई । समिति के पास पुस्तकों तथा हस्तलिखित प॒स्तको का एक q 
= संग्रह है । समिति के कार्यकर्ता इसके लिये बधाई के पात्र हैं । पुस्तकात | 
1 वाचनालय के अतिरिक्त समिति सम्मेलन परीक्षाओं का केन्द्र Ux 


१२-६-६० 


साहित्यिक सांस्कृतिक `A उपयोग 
हित्यिक yu à आवश्यकता को पूरा करती है । ऐसी उपयोग | 
स्था को राज्य तथा जनता का आश्रय मिलना ही चाहिये। | 
--शंकरसहाय a | 


१८-१ २-६० | 
शिक्षा-संचालक, राजस्व) 
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स्वर्ण जयन्ती महोत्सव 
का 


संक्षिप्त कार्य विवरण 


रविवार दि० १२-२-६१ 

प्रातः १० बजे-- ह 

ध्वजा-रोहण 

ध्वज-वन्दना 

मंगलाचरण 

स्वागत गायन 
" स्वागताध्यक्ष का भाषण 

उद्घाटन भाषण 

धन्यवाद 


रात्रि oll वजे से-- 
१. गायन 


२. कवि सम्मेलन (कविताएँ स्वतन्त्र होंगी) 
सोमवर fao १३-२-६१ 


GAR > WYO 


प्रातः ८ वजे से 
१. उपनिषद्‌ 
२ क्षरी 
मध्याह्न ३ वजे 
१. गायन 
२. उपनिषद्‌ 
रात्रि ७॥ बजे से— 
गीता प्रवचन 
मंगलवार दि० १४-२-६१ 
प्रातः = बजे से-- 
उपनिषद्‌ 
मध्याह्न ३ बजे से-- 
१. उपनिषद्‌ 
२. वाद-विवाद प्रतियोगिता 
रात्रि ७॥ बजे से-- 


१. वाषिक रिपोर्ट मन्त्री द्वारा 
२. संगीत सम्मेलन - 


i धन्यवाद i > 
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भरतपुर के साहित्यिक जीवन में १२ फरवरी १९६१ का शुभ दिन 
उल्लेखनीय है । उस दिन यहाँ की प्रमुख साहित्यिक संस्था श्री हिन्दी | | 
समिति ने भ्रपना ग्रद्ध शताब्दी स्वर्ण जयन्ती महोत्सव एक उल्लासपूरां 
में मनाया था । इस साहित्यिक मेले के लगभग ६ मास पूव इससस्थाको 
कारिणी ने दिनांक ३-८-६० की बेठक में यह निश्चय किया था कि 
साहित्य अकादमी उदयपुर' द्वारा आयोजित उपनिषद्‌ तथा “समिति' का 
जयन्ती महोत्सव दोनों एक साथ भ्रागामी नवम्बर AY १९६० में AA 
किन्तु थोड़े ही दिन पश्चात्‌ अंकांदमो के निर्देशानुप्तार फव री सन्‌ 
में इस महोत्सव का आयोजन निश्चित कर दिया गया । सन्‌ 1 
आरम्भ से ही महोत्सव की तेयारी प्रारम्भ करदी गईं और 'समिति' d 
कार्यकर्ता पूर्व निश्चित योजना के श्रनुसार कार्य-क्रम स्थिर करने में जुट ग 
धन संग्रह:- महीत्सव के कार्य-क्रम को “संमिति' के स्तर के ग्रनुरुप॥। 
करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता धन को थी । एतदर्थ महोत्सव के x 
की निम्न रूपरेखा घोषित करते हुए जनता से. अपील की गई कि इस 
के निमित्त 'पत्र-पृष्प' 'समिति' के प्रधान मंत्री के पास शीघ्र भेजें । "1 
प्रमुख ग्राकषण इस प्रकार घोषित किये गए:-- 
१- भारत के उप-राष्ट्रपति डा. स्वेपलली राधाकृष्णन्‌ द्वारा जयन्ती उ 
रन राजस्थान साहित्य ग्रकादमी द्वारा आयोजित उपनिषद्‌ 
३--स्वण जयन्ती ग्रन्थ का प्रकाशन, 
४--कवि सम्मेलन एवं श्रव्य रोचक साहित्यिक कार्यःक्रम, 
५-गीता प्रवचन 
६-संगीत सम्मेलन | : 
E oe हिन्दी प्रेमी एवं जागरूक जनता ने 'समिति' की a 
थोड़े ही करते हुए आथिक सहायता भेजना प्रारम्भ कर f| 
समय म प्रचुर धनराशि एकत्रित हो गई। - | 
मुख्य उत्सव -दिनाँक १२ फरवरी सन्‌ १९६१ को प्रातः काल बाल 
ye 
के प्रस फुटित होते ही समस्त नगर में एक अदभुत उल्लासपूर्णा बातावरण 


oA. >> 


1 
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गोचर होने लगा । रेलवे स्टेशन से लेकर 'समिति' भवन तक मुख्य मार्ग रंग विरंगी 
पुन्दर पताकाओं से सुसज्जित था भर स्थान २ पर भव्य तोरण बने हुए थे, 
जनको संख्या ग्रद्ध शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष में ५० थी । सैकड़ों नर-नारी 
प्रावाल बृद्ध समिति' भवन में एवःत्रित होने लगे । 
| सर्वे प्रथम १० वजे वाद्य यंत्रों की मनोमुग्थकारी ध्वनि के बीच 'समिति' 
के पुराने सदस्य श्री राजवहादुर केन्द्रीय मंत्री ने, 'समिति' का पीताम्वरी ध्वज 
फहरा कर महोत्सव का कार्य शुभारंभ किया । विशाल जन समुदाय ने करतल 
चनि कर ध्वज का ग्रभिनन्दत किया । इसके अनन्तर मध्याह्न ३ वजे स्वर्ण 
जयन्ती महोत्सव के उद्घाटनार्थं ग्रन्तरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त साहित्यकार भारत के 
उभ-राष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकुष्णान्‌ नगर के प्रमुख बाजारों में होते हुए 
पमिति भवन qan, जहाँ एक सुसज्जित पंडाल वना हुआ था । लाल, पीले, 
नीले, तथा हरे रंग की पताकाए' मंडप को श्राच्छादित कर अढुमुत सोंन्दये प्रदान 
कर रहीं थीं । सुन्दर तथा कलात्मक अक्षरों में लिखे हुए साहित्यकारों के अमृत- 
प्रय उपदेश जनता कों जागरूकता प्रदान कर साहित्य के प्रति ग्रभिरुचि की 
प्रभिवृद्धि कर रहे थे। समस्त मंडप नर-नारियों से खचाखच भरा हुआ था, 
ज़नमें भरतपुर की सभी संस्थाग्रों के प्रतिनिधि, प्रेस प्रतिनिधि, राजस्थान 
परकार के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया, पी० sago डी० मंत्री महाराज 
इरिर्चन्द्र, भरतपूर नरेश श्री सवाई बृजेन्द्रसिह, राजस्थान साहित्य भ्रकादमी के 
qaa श्री जनादनराय नागर तथा डायरेक्टर श्रो मोतीलाल मेनारिया atx 
राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री निरंजननाथ ग्राचाय प्रमुख थे । 
। महोत्सव के मुख्य अतिथि sro सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ अपनी कोत्ति के 
gara ही दुग्ध धवल रचकन, श्वेत धोती और GA पगड़ी के परिधानो से 
'बरभूषित थे । उनके स्थान ग्रहण करते ही नगर के सुप्रसिद्ध पंडित श्री रामस्वरूपं 
मश्च ने सस्वर वेद मंत्रों द्वारा मंगलाचरण किया । इसके अनन्तर सुरजीत 
dia विद्यालय की बालिकाश्रों ने महामहिम के स्वागत में एक छोटा किन्तु 
पुमधुर गायन प्रस्तुत किया । इरा साहित्यिक मेले के अवसर पर हिन्दी साहित्य 
शमिति के ग्रध्यक्ष डा० कु जबिहारीलाल गुप्त ने मुख्य ग्रतिथि का अभिनन्दन 
करते हुए बताया कि यह समिति लगभग ५० वर्षों से हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार 
पे ग्रनवरत्‌ रूप से लगी हुई है। इस संस्था के गौरवमय अतीत पर प्रकाश 
डालते हुए उन्होने कहा कि भरतपुर- के लिये यह एक परम सोभाग्य की 
त है कि राधा और कृष्ण की क्रीड़ास्थली बृज भूमि के इस प्रदेश को म्रपने 
चरो से पवित्र बनाने के लिये स्वयं राधाकृष्ण (राधाकृष्णन) यहां पधारे हुए 
ई । क्या इसे बृजवासियो तथा गोपियों की विरह व्यथा क्रन्दतः का ही प्रतिफल 
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समभा जावे ? राधाकृष्ण के सुन्दर साहित्यिक प्रयोग पर उपराष्ट्रपति). 
गए, क्योंकि निकट में बैठे हुए केन्द्रीय मंत्री श्री राजबहादुर ने उसका स. 
घाटन कर दिया । पुनः नन्ही नन्ही वालिकाश्रों ने श्रपने संगीतमय ७ 
उपस्थित जन-समुदाय का मनोरंजन किया । इन्हीं बालिकाओं ने सुरजीत | 
कला विद्यालय द्वारा निमित एक विशेष प्रकार की गुड़िया मुख्य s 
भट की । इसके naat समिति के उप-प्रधान श्री मोतीलाल al 
भरतपुर की चिर विख्यात शिल्प वस्तु चन्दन की चौरी, qu, तथा SE 
पुस्तिका भेंट. की । हजारों नर नारियों से भरे हुए मैदान में जब मूल्य ब 
भाषण देने केलिये खड़े हुए तब तालियों कों गइगडाहट तुमुल B^ 
समय तक निरंतर चलती रही । महामहिम उभ-राष्ट्पति ने सस! 
प्रभावोत्पादक अंग्रेजी भाषा में उदुघाटन भाषण किया, जिसका हिन्दी पं | 
अकादमी के अध्यक्ष श्री जनादनराय नागर ने तुरन्त पढ़कर gm 
का सार इस प्रकार है:-- ; | 


हि यों तो प्रत्येक रचनात्मक कृति को कहा जा सकता M 
aA AR शारिवत महत्व रखने वाले साहित्य का ग्रपना विशेष महत: 
ER समाज का दपण हैं, वाली उक्ति का प्रमुख रहस्य यही है|. 
ही साज = गति विधियों, उसके रूप और दृष्टिकोण को ad 
योग देना जीवन cd 1 दे वही सत्साहित्य है सत्साहित्य के fm 
चाहिये । कहानी कविता M E WA समभार 
पूर्णतः. साहित्य के दर्शन के लिये हमें T साहित्य का एक अंग अवश्य el 
परस्पर ग्रांदर व सत्काः हमे एक दूसरे को प्रसन्न रखने की भ, 

र व सत्कार का विचार और संतुलित व स्वस्थ परामर्श काई 


अर्थ परिवर्तनशील नहीं वरन्‌ 'अ्रक्षुण्य' 


॥ लिये सत्साहित्य सत्काय व स 
E. सत्कार्यं व सत्‌ धर्म H EU 
Sto सर्व पल्ली राषाक्कष्णन्‌ ने ud DRM स्वस्थ समन्वय करता द| 
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महामहिम उप-राष्ट्रपति डा० सवंपल्ली राधाकृष्णन 
स्वं जयन्ती का उद्घाटन भाषण करते हुए 
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“विभिन्‍न संस्कृतियों, भाषाओं, घर्मो, परम्पराओं और विचार-धाराओं 
वाले देश भारत का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल इस कारण लगता है कि इसमें आई 
हुई बिषमताग्रो में जल्दी ही सामंजस्य स्थापित हो जाएगा और तब भारत ही 
विश्व क्षितिज पर पथ प्रदर्शक होगा । यों, हमें नहीं भूलना चाहिये कि कला, 
धर्म, विज्ञान व साहित्य सव एक ही हैं, जिनके समायोजन से राष्ट्र का वास्व- 

. विक विकास सांभव है ।” 

€ अंत में समिति के प्रधान मंत्री श्री मदनलाल बजाज ने मुख्य म्रतिथि 

' एवं उपस्थित जनता के प्रति आभार प्रदर्शित किया | उपरराष्ट्रपति sto राधा- 
'कृष्णानु ने समिति भवन तथा पुस्तकालय का निरीक्षण किया और समिति की 
प्रगति के प्रति सन्तोष प्रकट करते हुए प्रस्थान fT । 


। कवि सम्मेलनः--इसी दिन रात्रि को समिति ने एक विराट कवि 
सम्मेलन का आयोजन किया जिसके अध्यक्ष श्री जनादेनराय नागर थे। इस 
अवसर पर अनेक रस भरी तरंगें प्रवाहित की गई । कहीं श्यु गार का आकर्षण 
था तो कहीं वीरता का विगुल; कहीं करुण का हृदय विदारक चित्र उपस्थित 
किया गया तो कहीं हास्य के फब्बारे चल रहे थे, कहीं गीतों का माधुर्यं था तो 
कहीं ्रोजपुणं कवित्त पढ़े जा रहे थे, मुक्तकों की मादकता एवं नये प्रयोगों की 
नई. सूक बूक आकर्षण बिंदु बन रही थी । अनेक रस. धाराप्रों से युक्त इस सरोवर 
में ग्रवगाहन करने वाले कविगण ने काव्य सागर की उज्ज्वल तरंगों से काव्य प्रेमी 
Uere को सरावोर कर दिया । श्री कुलशेखर की अमृत ध्वनि” को सुनते ही 
समस्त पंडाल करतल ध्वनि से गज उठा । श्री ब्रजेन्द्रबिहारी कौशिक की चीन 
को चुनौती' में युवक हृदय की उमंगों से परिगूणं उद्गार थे । “तुम क्यों दपंण 
a रहे हो, तुमको श्रव क्या आशंका है । दपण तो वह देखा करते जिनका रूप 
इला करता है”, गाकर श्री वीरसबसेना जयपुर ने आत्म निरीक्षण 
की बांसुरी बजा दी । मथुरा निवासी प्रो० राकेश के कंठ से निकला गीत “यदि | 
1 अपने नयनो से नभ के दीप जला दो तो मैं पागल परवानों का प्यार तुम्हे . 
है दुगा” सुनकर श्रोताओं के मन मयूर नृत्य कर उठे । जहां एक ग्रोर श्री 'भारत- 
रत्न भारद्वाज” जयपुर तथा प्रो० हरीराम ग्राचायं “AAA” के मुक्तक हृदय 
झर्शी थे वहां दुसरी ओर श्री राजावत ने राजस्थानी गीतों में प्रदेश 
ही संस्कृति को प्रभावशाली खूप में प्रस्तुत किया । श्री शांतिप्रकाश भारद्वाज 
दाकेश' ने अपने सरस गीतों के अतिरिक्त अन्य कवियों पर सुक्ष्म टिप्पणी प्रस्तुत 
[ x इस सम्मेलन के कार्यक्रम को अधिक रोचक बना दिया! श्री मित्र तथा _ 
प्री कु जबिहारीलाल पांडेय मध्य प्रदेश के हास्य रस के फब्वारे कई बार छोड़े 
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गये । स्थानीय तथा बाहर के लगभग २५ कवियों ने अपनी सुन्दर २ स 
सुना कर हजारों श्रोताग्रो को मंत्र मुग्ध बना दिया | यह सम्मेलन अद्ध Ww 
शांतिमय वातारण में.चलता रहता | | 

उपनिषद्‌ः--इस त्रिदिवसीय स्वर जयंती महोत्सव पर राजस्थान 
अकादमी द्वारा आयोजित एक उपनिषद्‌ १३ व १४ फरवरी को सम्पन्न) 
उपनिषद्‌ का विषय था “साहित्य ग्रौर लोक रुचि” । इस कार्यक्रम में go 
Sto हरदत्त शास्त्री, प्रो० बिजेन्द्रपालसिह, मा० शिवलाल गुप्त, मा० गोपा 
“मुदुगल', साँवलंप्रसाद चतुर्वेदी, शक्ति त्रिवेदी, कुसुम चतुर्वेदी और ण. 
शास्त्री. के निबंध पुरस्कृत. हुए । उपनिषद्‌ की बेंठकों की अध्यक्षता N 
जनादनराय नागर, So मोतोलाल मेनारिया, श्री चन्द्रगुप्त वाण्णंय मर. 
निरंजननाथ ग्राचाय ने की | | 

अन्य साहित्यिक कौर्यक्रमः--इस ग्रवसर पर ग्रन्त्याक्षरी तथा| 
विवाद प्रतियोगिता का भी सुन्दर आयोजन par जिसमें स्थानीय एम 
जे० कालेज तथा ग्न्य सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग feni 
feq तक चलती रहने वाली श्रन्त्याक्षरी प्रतियोगिता में अ्रन्ततः TW 
उद्देशीय विद्यालय का दल बाजी मार ले गया ae विवाद प्रतियोग 
श्री प्रमिला भटनागर, श्री अचला कुमार, श्री गायत्री गुप्त और श्री जगदीश 
भारद्वाज को पुरस्कृत किया गया | | 


गीता प्रवचन:---गीता प्रवचन का कार्यक्रम महोत्सव का विशेष र 


था । यह्‌. आयोजन श्री शांतिस्वरूप बोहरे द्वारा प्रदत्त निधि से प्रतिवर्ष || 
जाता है।इस अवसर पर भारतविख्यात्‌ श्री दीनानाथ 'दिनेश' ने गी 
महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रोताग्रों को ग्रपना जीवन गीतामय ब 
2m द्या । भरतपुर के प्रतिष्ठित नागरिक श्री युधिष्ठिरप्रसाद च 

गीता के १४ वे अध्याय में वणित 'गुणातीत' होने की साधना पर एक 
प्रवचन किया तथा श्री सांवलप्रसाद चतुर्वेदी ने साधक के स्तर और “महा 
की खोज T विषय 3 वेदिक मत और गीता के मत का सुन्दर स्पष्टीकरण f 
= WA eee महोत्सव के अ्रन्तिम कार्य-क्रम “संगीत समै। 

जनता ब सराहना की i इस कार्यक्रम में देहंलीः के. अनेक ai 
EOM ने भाग लिया, जिनमें श्री नसीर अहमद Mr. Ti 
आर श्री जफर अहमद के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । भरतीय काशा | 


प्रसिद्ध कलाकार श्री सुरजीतसिह तथा श्री जसबन्तसिह के गिटार «e 
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परिशिष्ट १२ ( ७१ ) 


गैताओं ने बहुत पसन्द किया । भरतपुर के प्रसिद्ध कलाकार श्री मा० दुरगसिह, 
॥ बुलचन्द तथा श्री रमनलाल का कला प्रदर्शन भी विशेष प्रशंसनीय रहा। श्री 
` [निकचन्द के शास्त्रीय गायन और श्री सरला कपूर के सरल संगीत ने तो इस 
भा को इतना आकर्षित बना दिया कि जाड़े की स्थिति में भी रात्रि के दो बजे 
क्र तीन चार हजार व्यक्तियों का विशाल समुदाय मंत्र मुग्ध, होकर संगीत का 
पास्वादन करता रहा । | 

| चित्र-प्रदर्शिनी:-स्वर्ा जयंती महोत्सव पर एक चित्र प्रदशिनी का विशेष 
[योजन किया गया जो जनता के आकर्षण का केन्द्र बना रहा | जयपुर के कला- 
[र श्री हीरालाल सवसेना ने लगभग २५०० रंगीन चित्र बड़े आकार में बने हुए 
परमे प्रदर्शित किये । इन चित्रों में हिन्दी और संस्कृत साहित्य के इतिहास तथा 
ayo o से १९४७ ई० तक के भारत के सुविख्यात्‌ सपूतों और सैनानियो के 
mx चित्र प्रदर्शित किए गए । 

। इसी अवसर पर दिल्ली स्थित भरतपुरिया समाज के प्रतिनिधि मंडल ने 
मिति को ११ नवीन पुस्तकें भेट कीं ग्रौर समिति की प्रगति की सराहना को। 


। अन्त में श्री मदनलाल बजाज, प्रधान मंत्री श्री हिन्दी साहित्य समिति ने 
स्थित समुदाय के बीच ग्रपनी भ्रद्ध शताब्दी रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई और उन 
भी व्यक्तियों के प्रति आभार प्रदशिति किया जिन्होंने अपना ma समय और 
॥ देकर शारदा के इस श्रद्ध शताब्दी मेले को सम्पन्न कराने में योग दिया । 
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न्दी साहित्य समिति 


स्वागत ATTN E 
तत्र भवानु उपराष्ट्रपति जी 
श्री हिन्दी साहित्य समिति, -भरतपुर, के स्वर्ण जयन्ती एवं The 
साहित्य श्रकादमी द्वारा ग्रायोजित उपनिषद्‌ समारोह के उद्घाटन ग्रवसर पर; 
भाषा के प्रमुख केन्द्र भरतपुर नगर में ग्रापका स्वागत करते gu जिस sme n 
एवं गौरव का अनुभव हमें हो रहा है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा UNE 
स्वर्ण जयन्ती मनाना.समिति के लिए महत्व का विषय हो सकता है, परन्तु गन 
जैसे विश्व विख्यात साहित्यिक एवं महान्‌ दार्शनिक का यहाँ पधारना उससे i 
आधिक.गोरव को बात है।' ` . | 
यद्यपि साहित्य और संस्कृति को ग्रनन्त ग्रौर ग्रविस्मरणीय सेवाओं | 
साधना के कारण ग्रापकी गणना भारत के महान्‌ पुरुषों में ही नहीं अपितु १ 
की महान्‌ विभूतियों में की जाती है, परन्तु हम ब्रजवासियों के लिये तो श्राप 
की वही साक्षात्‌ मूति 'राधाकृष्ण' ही हो जिनको प्रतीक्षा में हम इतने दिण 
पलक पांवड़े बिछाये हुए थे i : 
हमारे ग्रकिचन नम्र निवेदन पर आपने अपना अमूल्य समय देकर है 
पधारने की जो अनुकम्पा की है वह श्रापके हिन्दी के प्रति प्रगाढ स्नेह १ 
साहित्यानुराग का परिचय देती है । — 1 
| यह निविवाद सत्य है कि ग्रापके उदात्त व्यक्तित्व में हमें प्राचीन गा / 
भारत के धर्म, ज्ञान व संस्कृति की तीन सुन्दर-सुन्दर झाँकियाँ एक साथ देखी 
मिलती हैं। जहाँ आप ( श्री राघाकृष्णन्‌ ) का नाम भारत के महाव धर्म 4 
पक एवं गीता की ग्रमृतमय वाणी सुनाने वाले कृष्ण का स्मरण दिलाता ह 
आपकी सारल वेषभूषा एवं शान्त व गम्भीर मुद्रा तथा प्रखर d 
प्राचीन संस्कृति एवं ऋषियों के जीवन की याद दिलाती है । 


CUTEM a = जायाया \ 
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हमें qui विश्वास-है कि ग्राम जैसे महानुमार्वो-के वरद. हस्त की.छत्रछाया. 
| में राष्ट्रभाषा हिन्दी का गौरव तो बढ़ेगा ही, साथ ही - हिन्दी का प्रसार करने, 
। वाली हिन्दी साहित्य समिति जेसी संस्थाएं भी युग-युगों तक पल्लवित एवं पुष्पित 
| होती रहेंगी । u fun 

| झापका श्रभिनन्दन करने वाली इस संस्था के स्थापन. का निश्चय. आज. सेः 
| लगभग-पचास वर्ष qd मातृ-माषा हिन्दी के कुछ भक्तों ने श्रावण कृष्णा तृतीय 
गुरुवार संवत्‌ १९६९ तदनुसार YATIA, सन्‌ १९१२. ( शक संवत्‌: १५३४ ). को 
| श्री तुलसी जयन्ती के पुण्य पवं पर किया था । हिन्दी प्रचार हेतु. इस संस्था. कीः 
स्थापना में सार्व श्री गंगाप्रसाद शास्त्री और जगन्नाथदास अधिकारी का विशेष 
| हाथ था । स्थापना काल में सँस्था के अत्यन्त हित्‌षियो में डा० ग्रोकारसिंह पमार, 
Ido मयाशंकर याज्ञिक, do नारायणदास, To गुलाब मिश्र “भुमि कंज sx श्री 
। बालकृष्ण दुवे का नाम उल्लेखनीय हैं । इन्हीं महानुभावो के अथक प्रयत्न व परि- 
श्रम के बल पर खड़ी होकर यह सँस्था दिन दूनी व रात चौगुनी उन्नति करती 
हुई वतमान स्थिति पर पहुँच सकी है। किराये के एक È से कमरे में जन्म लेने 
वाली यह संस्था भरतपुर के हिन्दी प्रेमियों के सद्‌ भ्रयतनों से आज निज के भव्य भवन 
में प्रतिष्ठित है 1. सँस्था के पुस्तक भण्डार में विविध विषयों की १३ हजार से भी 
प्रधिक हिन्दी पुस्तकें हैं। इनके अतिरिक्त संस्कृत तथा हिन्दी के हस्त लिखित ग्रन्थ 
भी हजार से ऊपर ही हैं। इस समिति की श्रोर से हिन्दी प्रचार के लिये ग्रनेकबार 


भागीरथ प्रयत्न किये गये । इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिन्दी प्रेम की गू ज॑ 
भोपड़ियों से लेकर महलों तक सुनाई देने लगी। इसी ग ज के फलस्वरूप सन्‌ १९१९ 
में हिन्दी प्रेमी भरतपुर नरेश सहाराजा कृष्णसिहजी ने स्व प्रथम हिन्दी को 
राज्य भाषा घोषित किया तथा उसके प्रचार के लिये अनेक प्रयत्न किये । उसी 
| का यह परिणाम था कि राजस्थान में सबसे पहले भरतपुर में B pu pus 
| सम्मेलन का १७ वाँ ग्रधिवेशन १६२७ में हुआ | उस अवसर T ० मदन- 
मोहन मालवीय, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महामहोपाध्याय विद्यावाचस्पति डाक्टर 


| गौरीशंकर हीराचन , राजषि पुरुषोत्तमदास टंडन, श्रीमती लक्ष्मीबाई किवे _ 
श्री cael जैसे दिग्गज विद्वान्‌ तथा अनेक हिन्दी प्रेमी भरतपुर 
पधारे। इनके अतिरिक्त इस संस्था को अब तक अनेक साहित्यिक श्रौर राजनैतिक 

| महानुभावों का झ्रार्शीवाद और परामश भीं समय समय पर मिलता रहा है । Eu 
|... राजनीति से अलग रहते LES इस संस्था ने हिन्दी भाषा और किये हैं वे 

' (लिपिं के प्रचार तथा प्रसार के लिये जो अथक शीर स्मरणीय ON ES 

fed से छा नही ह समिति हिरा पुल के oram केत ue 

| हिन्दी की परीक्षाओं के प्रति आकर्षण भौर हिन्दी की अतिप्श LEE 
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san COO 


( ७४ ) | परिशिष्ट | 

sa से प्रयत्नशील रही है भौर रहेगी £ पुण्य dd पर समिति की कॉल; 
S essere को ओर संकेत कर SAT भी मैं ग्रपंना परम कत्तव्य. समः 
gi अपने उद्देश्य की पूंति के लिये.घनाभाव के अतिरिक्त समिति का भवन a 
अपर्याप्त है और सेकड़ों सुन्दर-सुन्दर पाण्डुलिपियों के होते हुए भी . इसके ६ 
कोई मुद्रणालय नहीं है। ' | jos CS 
— ` अन्त में आपके यहाँ caret के लिये ग्रांपके प्रति मैं ग्रपनी, हिन्दी साह 
समिति तथा भरतपुर नगर की समस्त हिन्दी प्रेमी. जनता. की "ओर से इक 
प्रकट करता हुँ ्र आपका हृदय ü स्वागत करता हूँ । mi 


‘aa हिन्दी-जय भारती 


~ 
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स्वर जयन्ती ग्रन्थ 
_ (द्वितीय खण्ड) 
भरतपुर कवि-कुसुमाञ्जलि 


भरतपुर राज्य के स्थापन काल से वर्तमान काल तक के कवियों का संक्षिप्त 
जीवन-वृत एवं साहित्यिक परिचय 


सम्पादक: 
डा० कु जबिहारीलाल गुप्त 
एम० Uo (हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान), पी-एच० Sto 


तमसोमाज्योतिग मय 


श्री हिन्दी साहित्य समिति भरतपुर 
स्थापित १६१२ ई० 


प्रकाशक ù 
मदनलाल बजाज, प्रधान मंत्री 


श्री हिन्दी साहित्य समिति भरतपुर 


qo २० १० fao 


भली 
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प्रकाशक;-- 
मदनलाल बजाज, प्रधान मंत्री 
श्री हिन्दी साहित्य समिति 
भरतपुर। 


मकर संक्रान्ति Yo २०१८ वि०, 
प्रथम सं सक र ण ७५० q fa ai 


[ सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है ] 
t 
; 
मूल्य Y) रुपये | 
e = e 1 
मुद्रकः . | 
विद्याव्रत शास्त्री | 
तथा | 
देवराज गुप्त | 
| ततन fen भेस, | 
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हिन्दी के वयोवृद्ध साहित्यकार 
डा० गुलाबराय, Wo Vo. go faz, आगरा 


का 


anaqa 


—907910.— 


“भरतपुर कवि-कुसुमाँजलि नाम के पद्य संग्रह को उसके 
सम्पादक महोदय डाक्टर कु जबिहारीलाल ने मुझे दिखाने की कृपा 
की । इस संग्रह में भूतपूर्व भरतपुर राज्य के कवियों की रचनाझों का 
संकलन हे । इन कवियों में कुछ जैसे 'सोमनाथ' GHx सुदत तो 
इतिहास प्रसिद्ध हैं और कुछ का नामोल्लेख मत्र मिश्रवंधु-विनोद में 
हुआ है और कुछ स्थानीय ख्याति के ही रहे । इस संग्रह में कवियों का 


कालक्रमानुकुल परिचय और विवरण है । इस संग्रह की कविताम्रों का _ 


मुलविषय नायिका भेद नखशिख वरन श्र गार है इसके साथ वीर ग्रौर 
भक्ति रसों का भी समावेश हुआ है । ब्रज भाषा के भ्रमित रत्न भण्डार 
को जितनी रक्षा की जाय उतना ही अच्छा है । इस संग्रह में सम्पादक 
` महोदय की सुरुचि और संयोजन शक्ति का परिचय मिलता है । 


स्थानीय साहित्य की रक्षा स्थानीय लोग ही अच्छी तरह कर सकते . 
हैं। मुझे आशा है कि यह संग्रह रसिक जनों।का मनोरंजन कर ब्रज भाषा 


` को गौरव वृद्धि में अपना योगदान करेगा । ” 
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pt डा० मोतीलाल गुप्त, | 
„` + ;एम० ए०,,बी० टी०, पी-एंच० Sto, Uho ग्रार० Qo एस, ' 

y . एम० पी-एच० Tao (R8) | 

. “मत्स्य प्रदेश के हस्त, लिखित.ग्रत्थों की खोज करते समय भरतपुर के 
साहित्य से मेरा परिचय बढा । यह साहित्य इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुश्रा 
कि.मुझे भरतपुर at साहित्य-चेतना की जागरूकता प्र आइचय होने लगा । 
| इननी.ग्रशान्ति, लड़ाई-झगड़े.का.समय और भरतपुर के साहित्यकार इतने ERO 
' शील.! साथ: ही उन.य्राश्रय दाताओं की भी प्रशंसा .करनी. पडेंगी-जिनके प्रोत्सा- 
ge विद्या. प्रेम से. यह सब कुछ संभव हो सका । कवियों को आश्रय देना, 
| राज कवि रखना उस समय की. एक प्रचलित परम्परा थी, , ्रौर भरतपुर में भी 
E पर॒म्पुरा का समुचित निर्वाह किया गया । भरतपुर दरवार से. सम्बृद्ध कवि 
| अनेक वर्ग ak जातियों -के थे ब्राह्मण, wa, वेश्य, जाट, मुसलमान, 
| कायस्थ श्रादि, जिनके द्वारा प्रायः सभी विषयों पर लिखा गया । प्राप्त 
| साहित्य का विश्लेषण करते समय मैंने उसे प्रवृत्तिमूलक वर्गीकरण करने की चेष्टा 
'की थी-रीतिः और अगार, भक्ति और नीति, इतिहास ग्रौर शिकार), अनुवाद 
| और गद्य सभी प्रकार का साहित्य प्राप्त का कोटिका। 
| क्षेत्र कुछ विस्तृत होने से भरतपुर के कवियों का सम्यक अध्ययन सम्मत 
नहीं हो सका था, ग्रौर मेरा ध्येय भी व्यक्तिगत मूल्यांकन की अपेक्षा प्रवृति मूलक 
| ग्रधिक था । जव भरतपुर की हिन्दी साहित्य समिति के pur उत्साही कार्य 
| कर्त्ताओं ने भरतपुर कवि-कुसुमाँजलि' का प्रणयन कर प्रारंभिक परिचयात्मक 
| सामिग्री यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध कर दी है और मेरा अनुमान है कि प्रस्तुत सूत्री 
| के आधार पर बिस्तृत ग्रध्ययन की ओर: अग्रसर होने में मूल्यवान SENS 
| मिलेगी । मेरा विश्वास है कि भरतपुर में कुछ तो ऐसे विशिष्ट प्रतिभा शाल 
| कवि हुए जिन पर स्वतंत्र रूप से काफी काम किया जा सकता है । ps 
रसानन्द, कलानिधि, उदयराम, शिवराम कुछ ऐसे ही नाम हैं । इन कविर्यो को 


| विशेष उपयोगी हो सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि समिति के तत्त्राविधान में ही इस 
| Malis WA की झर सक्रिय पग उठाया जाय 38 शोध इच्छुक 
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| जीवन सामग्री के साथ २ इनकी कृतियों की उपलब्धि और उस पर शोध कार्य _ 


| पदयार्थी भी इन साहित्य सुब्टाओं का सफलता पुर्वक उपयोग कर सकते हैं। | = 
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(a) 


i की कृतियों का अध्ययन प्राय साहित्यिक दृष्टियों से ही किया कग 
रहा है, किन्तु इन कृतियों के दो एक पहलू और हैं। भाषा हक बाल 
अध्ययन भी वैज्ञानिक अनुसंधान के ग्रस होते हैँ । ग्रप i RR. 
देखा कि साहित्य और भाषा दो अलग अलग दृष्टि क्तोण g । भ्रौर आज के qu 
भाषा सम्बन्धी अध्ययन अधिक महत्व पर रौर आवश्यक माना जाता है। एजी 
बरा के हैलिडे का नाम इस GUT में ्रादर के साथ लिया जा e हैं fare | 

एक चीनी पुस्तक का भाषा विषयक अध्ययन श्रभी अभी प्रस्तुत किया a 
हिन्दी में इस प्रकार का अध्ययन अंभी ग्रारम्भ नहीं हुआ है, सोमनाधी 

काव्य का भाषा मूलक ग्रध्ययन करने का किंचित प्रयत्न में भी scu 
अलवर के कवि जीवण का “प्रताप-रासो मेरे द्वारा की गई भाषा विरतेणा 
त्मक टिप्पणी सहित जोधपुर के राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान द्वारा शीघ्र 
प्रकाशित होने को है । मैं चाहता हूं कि साहित्यिक अध्ययन के साथ २ भरत ; 

के कवियों की भाषा का भी विधिवत विश्लेषण हो । कवियों द्वारा प्रतिपा ॥ 
सिद्धान्तो के शास्त्रीय विवेचन पर भी विद्वानों का ध्यान aata होनां चाहि | 

| मेरी मान्यता है कि भरतपुर के कलाकारों का अन्य क्षेत्रों के हनिय 
तुलनात्मक अध्ययन करने पर यहाँ के कवियों की उत्कृष्टता निश्चय रूप से 17 
णित.होगी। | | 

` ' “'समिति' द्वारा प्रकाशित इस परिचयात्मक पुस्तक का मैं हृदय से 

करता हूँ श्रौर भ्राशा करता हैँ कि बिविध विद्वानों की ` सृजनात्मक प्रवृत्ति i 

cafafa’ को एतडिषयक बल निरंतर मिलता रहेगा । ' ' 


1 Sim 
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श्री हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर, की स्वर्ण जयन्ती की योजना बनाते 

समय यह सोचा गया था कि इस ग्रवसर पर एक ग्रन्थ दो खण्डों में प्रकाशित 
किया जावे - प्रथम खण्ड में समिति के गत ५० वर्षो की सेवाग्रों का सिंहावलोकन 
हो और दूसरे में भरतपुर राज्य के स्थापन काल से लेकर आज तक के कवियों 
का संक्षिप्त परिचय । स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर प्रथम खण्ड तो मुद्रित हो ही 
' चुका है, दूसरा खण्ड, जो किन्हीं कठिनाइयों के कारण न छप सका था, आज 
| हो रहा है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में भरतपुर के श्रनेक विद्वानों का, जिनका उल्लेख 
«सम्पादकीय निवेदन' में किया गया है, पर्याप्त सहयोग तथा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ 
समिति उन सभी के प्रति आभार प्रदर्शित करती है। 


समिति के अध्यक्ष डा० कु जबिहारीलाल गुप्त एम० ए०, पी-एच० डी० ने 
वर्तमान काल के भ्रधिकांश कवियों के जीवन-बृत तथा रचनाएं एकत्रित करने 
तथा इस ग्रन्थ के प्रकाशन में अपने साहित्य-प्रेम भर कार्यकुशलता का प्रशंसनीय 
परिचय दिया । यथार्थ में यह उन्हीं के ग्रहनिशि परिश्रम का फल है कि यह ग्रन्थ 
इस रूप में निकल रहा है। इसके लिए 'समिति' उनके प्रति चिर ऋणी है मे श्री 
चम्पालाल “मंजुल' के प्रति भी हादिक आभार पित करतां हूँ जिन्होंने छः मास 
निरंतर परिश्रम करके वर्तमान पाँडुलिपि के "पाठान्तर दोष को दूर करके रच- 
mat को शुद्ध रूप दिया । समिति के लायब्र रीयन श्री प्रभुलाल गोयल ने जिस fy 
तत्परता से इस ग्रन्थ के लिए दो मास काम किया, वह सराहनीय है! ; 


| श्री नारायनलाल प्रधानाध्यापक रा० मा० विद्यालय जंधीना और ( 
| श्रीरमेशचन्द्र चतुर्वेदी ग्रध्यापक रा० मा० विद्यालय अवार ने ग्रपना s YA 
| देकर इस पुस्तक की पाण्डुलिपि तंथार करने तथा प्रूफ पढ्ने में योग दिया, € 


| लिए समिति उनकी aa है । 


श्री हिन्दी साहित्य समिति, ह 
भरतपुर (राजस्थान) WA 
'मकर संक्रांति do २०१८ वि० 
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A 
सम्पादकीय निवेदन 
| वैसे तो राजस्थान के पूर्वी सिहद्वार भरतपुर की गणना राजस्थान के 
अन्तर्गत ही की जाती है और विशेषतया वर्तमान समय में जब कि बिलीनीकरण 
के अनन्तर यह उसका एक प्रमुख जिला बन चुका है, किन्तु वास्तव में यह भू-भाग 

' ब्रज प्रदेश का ही अंग है, और भ्रति प्राचीन काल से यह ब्रज भाषा, ब्रज साहित्य 
| ब्रज-संस्कृति का एक सुविख्यात्‌ गढ़ माना जाता रहा है। एक समय था जव 
' मथुरा, बृन्दावन श्रौर गोवर्धन ग्रादि भरतपुर राज्यान्तगंत थे और यहां के नरेशों 
की बिजय पताका संमस्त ब्रज-प्रान्त पर फहराती थी। यहां. के नरेश 'ब्रजेन्दर' 
कहलाते थे और हिन्दी तथा हिन्दुत्व के रक्षक भर उन्नायक माने जाते थे । जहां 

ये नरेश अद्भुत शौर्य एवम्‌' पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, वहां कलाप्रेमी Ate : 
साहित्य मर्मज्ञ होने के लिए भी। इनमें से ग्रधिकांश कवि थे ग्रौर जो कवि न थे, 
वे काव्य प्रेमी अवश्य थे और कवियों को आश्रय देते थे। ऐसा ग्रनुकुल वातावरण 
पाकर यहाँ: भ्रनेक जाज्वल्यमान ग्रहों का अभ्युदय qur, जिन्होंने न केवल ब्रज . 
साहित्याकाश को श्रपनी काव्य प्रतिभा से देदीप्यमान ही किया ग्रपितु साहित्य 
की अभिवृद्धि एवम्‌ विकास में स्पृहणीय योग भी दिया। चन्द्र और सूर्य के 
समान. महाकवि सोमनाथ और सूदन ने क्रमशः श्यु गारिक एवम्‌ शौर्ये, कमल तथा 
'कुमुदवन को विकसित कर अनेकों कवियों को काव्य सृजन को प्रेरणा दी। इन 
| कवियों की अ्रमर वाणी ब्रज साहित्य की अमूल्य निधि ही नहीं वरन ग्रभिन्न WU 
भी है, क्‍यों कि इन कात्र्य ग्रन्थों से साहित्य की श्रीवृद्धि के साथ २ उसके प्रचार | 
एवम्‌ प्रसार में पर्याप्त योग मिला wa: यह कहना अनुचित न होगा कि ब्रज ( 
॥ साहित्य की उन्नति में भरतपुर वासियों को उतना ही श्रय है जितना मथुरा C 
वासियों को । भरतपुर जितना ब्रज भाषा पर गवे करता है. उतना ही ब्रज भाषा । 
| भरतपृर के कवियों पर भी। . if Fee 
|... अज भाषा के उत्तरालङत-काल (teet test) के पाँच उप विभागों, | 
में से तीन के प्रमुख कवियों-देव, सूदन और पदमाकर-का भरतपुर से विशेष _ 
सम्बन्ध रहा है । वर्तमान-काल में ब्रज भाषा के गौरव सत्यनारायत्त 'कविरत्न ने 
भी अनेकों वर्ष भरतपुर में रहकर काव्य सृजन किया! sees 
` ` ` भरतपुर राज्य को स्थापित हुए तो केवल २३९ वर्ष ही हुए हैं, किन्तु 
इससे बहुत दिन पूर्व यह भू-भाग साहित्य सृजन के लिए पर्याप्त उवर Te x 
हे भुमि, जहाँ ग्राजकल भरतपुर बसा हुमा है. अति प्राचीन काल से कवियों को A 
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जन्म देती रही है। वर्तमान राज्य वंश के पूवंज भी हिन्दी के शैशव काल पे ; 
कवियों को आश्रय देकर हिन्दी की निरंतर श्रक्षुण्य सेवा करते रहे है fap, 
की ११ वीं शताब्दी में बंयाना में वर्तमान राज्य वंश के पूवज विजयपाल qm] हु 
यदुवंशी नरेश राज्य करते थे । इन्हीं नरेश ने प्रसिद्ध यवन आक्रमणकारी महा का 
गजनवी के भाजे सालार मसूद गाजी तथा ग्रत्रबकर-कंधारी जेसे आतताफिं 
का, हिन्दू धमं की रक्षा के हेतु, अपूर्व MA एवम्‌ कौशल से सामना किया वा सुर 
वीर होने के साथ २ ये बड़े रसिक और काव्य प्रेमी भी थे। इनके इस युद्ध a fa 
मामिक वरान 'विजयपाल-रासो' नामक ग्रन्थ में प्रसिद्ध कवि नल्लसिह ने faq इस 
है। यह ग्रन्थ प्रारम्भिक हिन्दी-काव्य का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। 
वर्तमान राज्य के स्थापित होने के बहुत . दिन qd १७ वीं शताब्दी) के 
सुकवि प्रसविनी भरतपुर भूमि ने प्रसिद्ध कवि टहकन को जन्म दिया, fedis 
संस्कृत महाभारत के “जेमिनाइवमेघ' भ्रंश को सरल और सरस भाषा में ग्रनु 3 
कर, जन साधारण को सुलभ बनाया | | x n 
औरङ्गजेव की धर्मान्धतापूर्ण नीति के परिणाम स्वरूप सन्‌ १७२२ १ प्रव 
में महाराज.बदनसिंह ने भरतपुर राज्य की स्थापना की औरं यहाँ के शासन ए मे 
राज्य विस्तार का भार रणवाँकुरे युवराज सूरजमल ( सूदन-कृत सुजान Um 
के नायक ) को सोंपा गया । | oo hi 


भरतपुर के लिये यह बड़े गौरव की बात है कि राज्य के संस्थापक; 
राज बदनसिह सरस कवि थे और कवियों को आश्रय भी देते थे । जिस राजक 
करांधार स्वयं काव्य प्रेमी हो वहाँ कविता का विकास क्यों न हो ? Sedi] | 
इस साहित्यिक अभिरुचि का इनकी संतति पर बड़ा गहरा प्रभाव पडा। पे 
दो पुत्र सूरजंमल र प्रतापसिंह, जो क्रमशः भरतपुर और वैर के UA. 
बड़े काव्य प्रेमी थे ग्रौर दोनों ने ही ग्रपने समय में ललित कलाओं को एला | क 
प्रोत्साहन दिया | यदि दीग के भव्य भवन सूरजमल की कलाप्रियतां का Una 
य॒शोगान करते हैं तो वैर के सुन्दर महल, नोलखा बाग और फुलवारी ता इन 
की कीति का । यदि महाकवि सूदन ने अपने ग्राश्रय दाता सुजान के SU श्री 
के लिये 'सुजान afer’ की रचना की तो श्राचार्य सोमनाथ ने प्रतापा 
सरस प्रवृतियों की तुष्टि के लिये मनोमुग्धकारी “रस पीयूष निधि र “गय 


नाः 


` इसी हष्टिसे प्रस्तुत ग्रन्थ में सोमनाथ रौर सूदन को. समकालीन “हो 
p^ QN कालों के उन्नायकों के रूप में प्रदशित किया गया है ५ Wd 7 

` इष्टि से सुदन तो महाकवि हैं हीं, किन्तु काव्य प्रतिभा के साथ २ जिरा 4 
गुण का होना अपेक्षित होता है वह महाकवि सोमनाथ में देखने को मिलत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(अ) 


॥ इन दोनों महाकवियो द्वारा श्यु गार और शोय की जो धाराएं प्रवाहित की 
म गई वे साहित्य प्रेमी मानस को a ERN लहरियों से ग्राप्लावित करती 
M हुई उद्दाम वेग से प्रवाहित होने लगी ग्रौर मा युगल सजल तटो पर आसीन 
[| कवि विहंग रस सीकरो का पान कर भ्रनिर्वेचनीय ग्रानंद का अनुभव करने लगे । 
कुछ काल के श्रनन्तर नगर निवासी भागीरथ रूपी राम कवि ने भक्ति रस ख्पी 

| सुर सरिता को प्रवाहित किया जिससे भरतपुर की काव्य धारा को नया मोड़ 
श मिला । शोर्यं स्य गार और भक्ति को यह त्रिवेणी इतने वेग से उत्तरोत्तर बढी कि 
॥| इसका प्रवाह आज तक जन मानस को रसानुभूति करा रहा है । 

| यह त्रिवेणी वहने ही पाई थी कि समथ परिवर्तित होने लगा । अंग्र जो के 
ग्रत्याचारो के परिणाम स्वरूप जनता में राष्ट्रीय भावना का अभ्युदय हुआ । पद्य 
के साथ २ गद्य को प्रचलन AST और ब्रज भाषा के स्थान पर शन: 2 खडी 
[बोली को प्रोत्साहन मिलने लगा । ऐसे संक्रमण काल में श्री गोकुलचन्द दीक्षित 
जिसे बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न साहित्यिकार उत्पन्न हुए, जिन्होंने कहानी, नाटक, 
इतिहास, दरशेनशास्त्र आदि गद्य रचनाग्रों द्वारा साहित्य की श्रीबृद्धि की । इस 

१ प्रकार वर्तमान काल के प्रारम्भ होते ही कवियों ने ब्रज ग्रौर खंडी दोनों भाषाओं 
में काव्य सृजन प्रारम्भ कर दिया । aa जहाँ डा० राँगेय राघव खड़ी बोली में 
सामयिक रचना कर भरतपुर के साहित्यिक क्षेत्र को गौरवान्वित कर रहे हैं वहां 
श्री चम्पालाल “मंजुल' श्रौर श्री कुलशेषर ग्रादि कवि ब्रज भाषा की सरस रच- . 
गाग्रो द्वारा भगवती वोणापाणि को अर्चना करने में संलग्न हैं।इस प्रकार सरस्वती 

Qh इन वरद पुत्रों ने भरतपुर में जन्म लेकर जो अमर काव्य रचना की. है वह 
वल भरतपुर को ही नहीं वरन्‌ समस्त हिन्दी जगत के लिए एक अमूल्य देन है। - 
ही शारदा के इन सुपुत्रों को वाणी के ग्रमरत्व को सुरक्षित बनाये रखने की दृष्टि 
रपि हिन्दी साहित्य समिति के स्थापन काल से ही अनेक भागीरथ प्रयत्न किए 
[WIE हैं। सावं प्रथम सन्‌ १९११-१२ में यहाँ के तत्कालीन साहित्यकार श्री मया-' 
शकर याज्ञिक और विद्यारत्त ग्रधिकारी श्री जगन्नाथदास बिशारद ने भरतपुर 
१ प्राचीन कवियों के ग्रन्थों की शोध की और अनेक अमूल्य ग्रन्थ qu निकाले । 
९ रहीं ग्रन्थों में सोमनाथ कृत “माधव विनोद” नामक ग्रन्थ मिला, जिसे पढ़कर ' 
{ती सत्यनारायन कविरतन को 'मालती area’ लिखने की प्रेरणा मिली । खेद | 
jS विषय है कि अनुकूल परिस्थित न होने के कारण ये शोध कार्य स्थगित हो 
या और प्राप्त ग्रन्थ भी श्री मयाशंकर याज्ञिक के पास ही रह गए सुने जाते हैँ। « 
(SER अनन्तर सानु १९३७ ई० के आरम्भ में श्री वालकृष्ण इ इस कार्य को 
UWA ढुंग से करने का स्मरणीय पग उठाया, उनके देख रेख में सबं श्री AT देवी | 
pom. कविवर नन्दकुमार, प्रेमनाथचतुर्वेदी, प्रभुदयाल “दयालु तथा MASAA 
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- मंजुल ने सक्रिय कदमे उठाया और छः मासःका अथक परिश्रम करके 1१ 

_ कवियों की रचनाओ.को उनकी मुल प्रातयो से (जो समिति के पुस्ता 

एकत्रित की हुई थीं) मिलाकर शुद्ध शिया । यथार्थ में यदि 'मंजुलजो जंहा 
मम इतना परिश्रम न करते, तो यह कायं “असम्भव तो नहीं, कठिन भ्रव 

| समिति * लाइन्न रियन श्री प्रभुलाल गोयल का भी पर्याप्त सहयोग मिलो 


- SET भूफ सम्वन्धी भूलो के अतिरिक्त, वर्तमान-काल के अनेक प्रतिमा 
e वयो के वृतान्त जत्दी म xg गए होंगे। आशा है सहृदय पाठक eX 


j लिए x 
¢ > 
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गोयल ने बड़ी तत्परता से कार्य किया और ग्रथक परिश्रम के पश्चात्‌ ' 
कवि स्मारक ग्रन्थ' प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त सामिग्री एकत्रित क 
दुर्भाग्यवश यह स्मारक ग्रन्थ प्रकाशित न हो सका और कुछ सामिग्री 
कविवर नन्दकुमार के पास ही रह गई। स्वर्गीय दुवेजी हताश न हुक 
सावं श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी, प्रभुदयाल 'दयालु', प्रमुलाल गोयल, चम्पालान ५! 
तथा कवि हरीश आदि के सहयोग से. प्राचीन कवियों का जीवनबृत और 
कविताश्रों के उद्धरण पुनः संकलित करने में जुट गये, किन्तु दुवेजी की ऋ 
यिक मृत्यु हो जाने के कारण स्मारक ग्रन्थ की पाण्डुलिपि तेयार न हो सवी 
न यह ग्रन्थ मुद्रित ही हो सका | sed 
सन्‌ १९५५ ई० में. 'समिति' के -सभापतिः पद का. ap: 
सम्हालने के अंनन्तर मेरी भी यह. उत्क्रट: ग्रभिलाषा हुई कि यहां के ३ 
के स्मारक ग्रन्थ! को शीघ्रातिशीघ्र सम्पादित कर स्वर्गीय दुवेजी के ₹ 
को साकारं करू किन्तु समिति” kada भवन के .निर्माण-कार्य में aa 
जाने के कारण मैं अपने. विचारों को मूर्त रूप न दे.सका । दिनांक १७१०७ 
कार्यकारिणी की बैठक में मेरे साथियों ने qu यह कार्य अविलम्ब समा 
करने को विवश किया । अतः मित्रों के आग्रह के फलस्वरूप मैंने यह कार्य || 
प्रारम्भ कर दिया, परन्तु इसको जितना सरल समझे. gu था उतना न fae 
प्राचीन कवियों की रचनाए तो थीं, किन्तु प्रतिलिपिको . की अ्सावधागै 
कारणा काव्य सम्बन्धी श्रनेक त्र टियाँ श्रागई-थीं जिनका निराकरण करना ई 
वार्थ था; दुसरे वतं मान-काल के बहुत से कवियों के जींवन-बृत तथा रचताए। 
न थी और प्राचीन कवियों के जीवन वृतान्त भी पुनः लिखने को थे । इस का 
सहयोग देने के लिए मैने श्री प्रभुदयाल जी 'दयालु' से निवेदन किया। थी हू 
ने बडो तत्परता सेः कायं प्रारम्भ किया, किन्तु अन्य कार्यों में व्यरत हो ग 
कारण वे अधिक समय न दे सके ' ऐसी स्थिति में मेरे पुराने मित्र श्री चम 


1 1६९) 


जसा पहले कहा जो चुका है, यह ग्रन्थ बहुत जल्दी में तैयार कणा, 


Yu F 


ए. मुझे क्षमा करेंगे ।. 
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| (८) 
यदि इस 'कुसुमांजलि" के अवलोकन से भरतपुर के कवियों को | 
साहित्य को देन ग्रौर उनका अन्य कवियो के बीच स्थान निर्धारित, हो सका तथा 


र हिन्दी जगत के मनीषियों को भरतपुर के कवियों पर शोध-कार्य के लिए कुछ भी 
| प्रेरणा मिल सकी, तो मैं अपने इस प्रयास को पर्याप्त सफल समभूगा । 


श्री हिन्दी साहित्य समिति, Sto कु जबिहारीलाल गुप्त 
भरतपुर (राजस्थान) 
मकर संक्रांति Ao २०१८ वि० 
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प्रकरण 2 
सोमनाथ-काल 


बण णक — 


| महाकवि सोमनाथ:-भरतपुर राज्य वंश के आश्रय में रह कर | 
| काव्य को पल्लवित एवम्‌ पुष्पित करने वाले कवियों में महाकवि सोमनाथ प्रमुख 
हैं। ये 'शशिनाथ' “सोमनाथ' और ‘ara’ नाम से काव्य रचना किया करते थे। ` 


| महाकवि सोमनाथ के जन्म. एवम्‌ कवितां काल के विषय में विद्वानों में 
' मतभेद है। मिश्रबन्धु विनोद के अनुसार इन्होंने भ्रप्रताः प्रमुख रीति ग्रन्थ 
| “रस पीयूषनिधि” भरतपुर राज्य के संस्थापक महाराजा बदनसिह के शासन 
| काल में सं १७९४ की ज्येष्ठ वदी १० को पूणे किया, परन्तु ठाकुर शिवसिह 
| सेंगर इनका जन्म संम्वत्‌' १८८० विक्रम बतलाते हैं । हम ठाकुर साहब के मत से 
| सहमत नहीं है क्यों कि “रस पीयूषनिधि” निश्चित रूप से महाराजा बदनसिह 
। के समय में लिखा-गया और महाराजा बदनसिंह का शासन काल Wo १७७५ 
| विक्रमी से १८१२ विक्रमी तक ही रहा | इसलिये मिश्रबःधु-बिनोद का मत ही 
उचित ठहरता है। इनके मरणकाल के विषय. में भी कुछ नहीं कहा जा सकता | 


-. ` इनका जन्म मथुरा नगर के चतुर्वेदी (छिरौरा): वंश में हुआ था । इन्होंने 
WW वंश के सम्बन्ध में लिखा है कि. छिरौरा वंशी नरोत्तम मिश्र के देवकोनन्दन 
एव कृण्ठ नामक दो पुत्र By देवकीनन्दन, के: नीलकण्ठ? मोहन, महामणि 


ERR R सोमनाथः उत्पन्न gua नरोत्तम मिश्र. जयपुर नरेश महाराजा“ रामसिह 
` ( राज्यारोहण-काल: संवत १७२४ ) के मंत्रगुरु थे । सोमनाथ जी के पिता 


5 ps मिश्र अपने समय. के प्रसिद्ध कवियों व ज्योतिषियो में fm 
| i | ; i 


| आजमखां के यहाँ गये और उनके लिये इन्होंने “नवाबोल्लास नामक A की 
| स्वेना की। तत्पङ्चात्‌ ये महाराजा बदनसिह के कनिष्ठ पुत प्रतापसिह जी के 


— 
< f 
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AR राजाराम नामक चार पुत्र हुए, जिनमें नीलकण्ठ के उजागर, गंगाधर _ 


बाल्यकाल श्री कृष्णा भूमि मथुरा में व्यतीत. करं सोमनाथ जी नवाब . 


भ्राथय में करः स्थायी रूप से भरतपुर में रहने लगे । यहीं पर इन्होंने अनेक 


> t 
के 
Cd sip .. 
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(ऱ्य) भरतपुर नवि 


सुन्दर ग्रन्थों को रचना की । बदनसिंह के बड़े पुत्र इन दिनों युवराज थे / 
प्रतापसिंह को वर की जागीर व किला मिला हुआ था, जहां वे रहते थे। ३ 
वंशज ग्रभी तक भरतपुर में रहते हैं। उन्हें राज्य की ओर से | 
पद प्राप्त है तथा खानपान आदि मिलता है । इनके निम्न हस्त-लिहित | 
मिलते हैं:-- | 


(१) ˆ नवाबोल्लास (नवाव आँजमखाँ के लिये) fare! 
(२) शशिनाथ-विनोद ` (शिव विवाह) / 
(३) रामकलाधर - (ग्रध्यात्म रामायण) 

(४) रस-पीयूषनिधि . ` (रीति ग्रन्थ) 

. (५) . ध व-विनोद ` (ध्रुव चरित्र) | 
(s) राम-चरित-रत्नाकर ` (वाल्मीकि रामायण का अनुवाद) | 
(s) माधव-विनोद ` ` ` (मालती माधव का अनुवाद) | 

: | रास-पंचाध्यायी (कृष्ण लीलावली) 
(8) संग्रामःदपण ` ` (ज्योतिष 

(Qo) प्रेम-पच्चीसी . lAn reus. 

(११) रस-विलास c (नायिका भेद) YA 
(१२) सुजान-विलांस । (सिंहासन वत्तीसी का अनुवाद) | 
(१३) ब्रजेन््रःबिनोद ` ` ` (भागवत az) | 


सोमनाथ का सभी साहित्य ब्रज भाषा काव्य में अपना सति 

न न | अपना विशिष्ट Wi 

cue किन्तु खेद का विषय है कि यह ग्रभी तक अप्रकाशित है । इनका" 
H m रीति का jd ढंग का अकेला ग्रन्थ है जिसकी मिश्र segui ग 
imr | FANE म भुरि aft प्रशंसा की है। इसमें कवि ने fem 
इ¬ म जन, कारण और भेद, पदोर्थ-निणांय, ध्वनि, भाव, रस, रर 
बोधः iod दोष, गुणा, अंनुभरोस, ` यमक, चित्र-काव्य तथा ser ses 
जा नगन्य सरस वरान किया है। इस दृष्टि से यदि इन्हें हिन्दी रीति-शाल प्र 
भी ; व्यंग्य त्पर्याथ tn : a d ३ 
E A अतिरिक्त त भी माना है। रस की va 
aft कवित्त को चित्त nfa * - पिक 

EEE g » सुधि न रहैं कछु और | 

E “होय मगन वहि मोद में, सो रस कहि सिर मौर ॥ | 
इस अन्य में नायिका भेद विस्तार पूवक वात है । संत्र इनकी 
Pu लि भद विस्तार पूर्वक वशित है । संवंत्र इनकी 
की छाप मिलती है । भाषा में stair के साय साथ HE शैली 
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| भरतपुर कवि-कुसुमाञ्जलि (३) 
| और सरसता तथा वर्णनों की सजीवता देखते ही बनती है। इनकी m 
| समाज में बड़े चाव से पढ़ी-सुनी जाती हैं। रसों के AR में ति 
"| हाथी, घोड़ों का वर्णन अच्छा बन पडा. है.। सोमनाथ ने दशाँग कविता को 
AL ater इसी ग्रन्थ में बड़ी कुशलता quss प्रस्तुत किया है! 


| रीति-आचार्यों में इनके स्थान के सम्बन्ध में मिश्र-बन्धुओं ने अपने विनोद 
a) में जो विचार प्रकट किये है उनको ज्यों का त्यों उद्धत कर हम ति से 

निवेदन करते हें कि वह इनके साहित्य का अध्ययन और प्रकाशन कर ब्रज भाषा 
| साहित्य की श्री-वृद्धि करें । "Eee 


| “ श्रीपति और दास जी के सिवा इनका ( सोमनाथ का ) रीति ग्रन्थ 
| | प्राय : ग्रौर सब आचार्थों के रीति ग्रन्थों से रीति के विषय में श्रेष्ठतर है। प्रत्येक 
विषय को जैसी साफ और सुगम रीति से इन्होंने समझाया है, वैसा कोई भी कवि 
| वहीं.समझा सका है । कविता से अपरिचित पाठक भी इस ग्रन्थ को पढ़ कर दशांग 
| कविता समझ सकता है। हमारी समभ में ग्राचायंत्व की दृष्टि से देखने पर केवल 
चार सत्कवियों ने दशांग कविता का वर्णन स्पष्ट और सुन्दर किया है, अर्थात, 
| देव, श्रीपति, सोमनाथ और दास । इन aad समझाने की रीति सोमनाथ 
की प्रशंसनीय हे । केशवदास और कुल पति मिश्र भी आचार्य हैं परन्तु उन्होंने 
एक तो दशांग कविता नहीं की, और दूसरे इन दोनों की कविता कठिन है । 
| सिपीयुषनिधि काव्योत्कर्षं में भी प्रशंसनीय $1 आकार में यह दास के काव्य 
Were से सवाथा होगा ।”' : Bue | 


इनकी भाषा, भाव और छन्द प्रयोग के सम्बन्ध में मिश्र बन्धुओं ने लिखा 
सोमनाथ की भाषा छुद्ध ब्रज भाषा है। उसमें संयुक्ताक्षर बहुत कम पाये 
(UN हैं और समस्त ग्रन्थ बहुत ही मधुर भाषा में लिखा गया है। इनको यमक, 
“भास आदि का इष्ट न. था भौर यह उचित रीति से ग्रपनी कविता में उनका 
í Tk करते थे । शब्दों के स्वरूप मे ये शुद्ध संस्कृत के स्थान पर हिन्दी की रीति 
d. छ पसन्द करते थे । वृन्दावन की जगह बिदावन लिखते थे । इनकी कविता 
| किष्ट छुन्दो की संख्या बहुत ग्रधिक.न मिलेगी, परन्तु इनकी रचना निर्दोष है 
शिक्षिल रस बनती चली गई है, ऐसा नहीं. कि कहीं बहुत. उत्तम हो और कहीं 
Eo. 5 गई हो। ये देव और मतिराम की भांति चमत्कारिक छन्द नहीं लिख 
kn. ^ CU इनकी भाषा बहुत ही सन्तोष जनक है। आप दास जी के. 
A कवि हैँ। `¬ ( मिश्रबन्धु-बिनोद द्वितीय भाग पष्ठ ७०६ ) 


AD — t€ 
k ^ 
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इनकी कृतियों में से कुछ उदाहररण लीजिये :--- E. 
नवाबोल्लास 
ईद वर्णन: 


कंत ग्रवनी कौ गुनवंत गाजी ग्राजमखां, 
ईद मान इन्द्र कौ विलास... परसत है । 
बाजत मृदंग बीन मधुर मधुर मंजु, 
तानकी तरंगन सों रंग दरसत है ॥ 
कुन्दन लता सी खासी काम कंदला सी बाल, 
zaa अनंत ग्रंग रूप सरसत d! 
नज़र बिलंद सौ गयंद बकसत ofa, 
करन सौ कंचन को मेह बरसत है ॥ 


बकरीद वर्णन 


पण्डित परम गुन्‌ मण्डितः बिबुध-जिमि, 

` उच्चरत विमलः कवित्त गुनवेश के । 
नृत्यत अनेक नृत्य कारक भ्रनंत. गति, 
गावत सुघर सम किन्नर सुमेश के॥ 

सोमनाथ कहत मुबारकी Beat चारु). . 
चायन सों चतुर नरेश देश. देश के । .. 
ग्राजमर्खा गाजी की विलोक बकरीद आज, 
फीके होत सुघर समाज sS Fl 


दशहरा qui 


| ( इस छन्द के प्रथम तीन चरण ही मिले हैं चौथे की पूर्ति | 
को न होकर छन्द पूति-मात्र है ) E 
सोहें आज. सरस सभा d दसहरा © 
ग्राजमखां राय पुरहुत सो प्रवीतों ग 
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| अतर गाज Cx | 
दान दे कविदंन : गयंदंन ua के 
- जाने सुख सुयस' गुलाम कर Ce है ॥ 
सो छवि aas महि मंडल कें जीतिवे कों 
mag fata अवतंस यह 'दीनों है 
सोमनाथ' वरनत दशहरा सुप्रसन्न | के, 
ठाट बाट देखि के ada मन:चीनों है ॥ 


दिवाली. वरात Ar 


' सरस.. दरस.. की fad मान manai 
` राजत मनोज की निकाई _निदरत. है.। 
जगर मगर दिसा 'दीपन सों कर राखी 
तिनै afa. दजन. पतंग. पर्जरत है. ॥ .. 
। छुटत छबीलौ ह॒थे-फूलन को वृद तामें 
` ताकी दुति देखि . हवये ग्रानंद भरत R. | 
| सो. छवि wae मानो, पावक प्रताप-तरु, 
फूल्यो, aH. AeA. तै फूल ग्रे भरत हे ॥ 


शंशिंनांथ-विनोद 


छप्पय 


शरद . छटा सौ अंग पीत fx sere. धर । 
TIX वसत भुजंग. तुग गेंगा-तरंग वर ॥ att 
चन्द्र. लिलार. sies तीन हंग me ee हर __., 
भूत पास sete और श्री विधि 'विलास क्र |. ..... . 
अरु मुण्डमाल कंकाल कर, केट विसांल कराल गर | 
इहि बिद्धि लख्यौ 'शशिनाथ' को, जंग प्रसिद्ध सब सिद्ध धर ॥ 


——— 


Frise कवित्त | ja. i 


. .जरदःजटान में/विसालजिमि/ गगघारु 7 
Am हिरदें Patt wem 
, » गरल-गरे में जोर जाहर जलूस वारी$ः 
आधे अंगतरुती -सनेहःके मत्यारे st ॥ 
“सोमनाथ एरे उर ग्रंतर निहारि भव, 
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(( 2&3) | CS, 


ipea. 
S 


< .तींन भेद AA - नुभ. के डीठि सबन के आवै । 
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"पारावार -+ताइन E <कौः-कर्ता: हुस्यारे कौ । 
५ PMEW सिगारेको;लिलार प्र, धारेः ज्योति 
rata की: वा पिनाकी-आान प्यारे को.॥ 


^v बंडी चौपांई 


श्री बदनसिह ब्रजमंडल नायक “जग जाकौ जस und] 
ताकौ कुवर, प्रतापसिंह वर आनन्दन श्रधिकायौ ॥ 
तिहि निमित्त कवि सोमनाथ ने -राभचरित्र ` बनायौ । 
रामकला-धर _. नामः. ग्रन्थ, को. प्रथम HAT लसायों ॥ 
कर जोड़े ठाढे , हनुमन्तहि arg राम जी. बोले । 
“मुनि अब तत्व कहतु हों तो सों मेरे भक्त ग्रमोले ॥ 
एक. आत्मा Ae: अनात्मा परमात्मा सु तीजौ । 
See प्रकृति ब्रहम क्रम हो ते _तीनों उर गुनि लीजौ॥ 


महाकास है पहिलो दूजौ घटो “कास छवि छावे ॥ 
भर प्रतिबिब तीसरो भेद, 'सुग्रत्थनि.. प्रगट बखान्यो । 


bE तीन विधि “सोमनाथ' ने गान्यौ ॥ 
सवैया | 

हे रघुनाथ. दयाल सुनौ ग्र बसे ie f^mi 1 cg f d 
काठ श पाहन में कहा भे, TT s तुव पाँइ, पखारि हों... | 
AIT तहा सेद, मनुष्य करे -नाहि ओर “विरचारि हौँ ` 

em DUCTA, तिनको यह बात क्यों घीरज धारि atl | 


SERPS SIR ने, Sfc कही रब आर safe | 


i a " “दोहा fp" BIF) ele ; 
` भये अविद्या HE; देहादिक समुदा 

fk शक्ति सो, तदिह आय ॥ 
न लोकको मध्य हा; जोन eere ताहि। 
teats “अविद्या ब्रह्म होन्ज्ञानी*्लवतःउद्चाहि — . 
देह्‌ अत्र STAT, जब लौं है अभिमान | ही x 


Bye 


LPS पान SES Y Fy ae : E । 


Sus 
7९१५४” TFs 

i 
> PHI 
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|  5भरतपुर-कवि-कुसुमाझ्जलि (.७ ) 
पर ब्रह्म को नाँहिनें, यह.संसार re ; 
में नांहिभ्रजान 2711 लेस [र l 
तुम में नाहिग्रजान को, लेस जगत भरतार ॥ 


“हसन: संसारो/ हैं; सबे+-सने --महा -अविवेकः। 
'तुम-चैततन्यःसदा अमल; TERE R 


Sette 
ग्रीतिकाछन्द-लक्षणम्‌ F 


WA जगन जुग मगन निः रस गत बुः गुरू होय । 
वीस वरणा: यों ..गीतिका- act -कवि _ सब कोय ॥ 
si ६ 
परसै'सु-हातन फूल चन्दन अंग 'मंगचैन Ea 
दिन रैन एक सुभाय सौं नित पंथ हेरत नेंन हैं ॥ 


“शशिनाथ' प्रीतम साँवरे कॅब भय मोद बढ़ाय हैं। 
बरसाय मेह agat मुसक्य़ाय कंठ लगाय हैं॥ 


` Attire गार लक्षणम ` 


EU D मिलि NEG जहाँ, मन्मथ कला प्रवीन। 
ताहि संजोग..[सिंगार.कहि, व्रत कवि: कुलीत ॥ 


| "Wt जटित जवाहर EPA, 7 
॥ शेले से amr ब्रिछौना.सरसात-हैं. + as ue 
तहां UG स्तिः कामःसेनसुघर सजे; Pi f फल 
मरगजै वसन at भूषन लसात हैं। 
“सोमनाथ! कहै चित्त चाइन सौं मोद भरे, 
प्रेम: रस 7रंगन PATS ःबतराताहे | 
` गेलिवाही दम्पतिं “परस्पर दै पात भाजु, 
` रंगमगो आँखिनितिरखिमुसिक्यात हैं ॥ 


SERRE P Da 20 c rs SSR canes wee "ur 
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(Es) ` भरतपुर 3 
` “अथ रूपकांतिशयोत्ि-लंक्षरांमं | 


केवल sig उपमान कौ. कहिबौ है सुखदानि | 
“रूपक अतिशय उक्ति'सो रसिक लेहु पेंहिचानि ॥ 
Cu उदाहरणा. * 
थर हरें कुन्दन कदलि ग्ररबिन्दन पे, 
गु'जरत' 'भंवंर - समीप सरवर हैँ। . 
. फरकत कोक सुरसरि की तरंग संग, 
` Wefr कलप वेलि' काम तरूवर E 
`विद्रूम'सुरंगनि में हीरा की जगत जोति, 
“सोमनाथ” कहै सो मधुरता कौ घर हैं । 
देखो लसँ दामिनी न छत्र जल-धर माहि, 
'तक्षत्रपति अंक “मैं विचित्र दिनकर हैं. 


र विभावना FR R 


` सो विभावना sm प्रसिद्धि ॥ 


अतेवेली RIETI 
बिन ही पिय fred हरपि -विहेँसि पसारै aig ॥ 


विट सखा. लक्षणम... ...- ..., 


काम केलि की बात अर दुतपने में डोक * | 
लच्छन ये विट सखा के वरनत हैं कविनीक॥) S 


बिलोके अकुलायगी ॥ 


ction. 
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MM Cains, i 


pate (e) 
f- 'सोमनाथ' प्यारे सों.न कीजे ग्रभिमान. प्यारी, 
ऐसे उपचार विधा और. ग्रधिकायगी । 
वैद ब्रजचन्द कौ सरूप रस चाखौ चलि, 
अंतर के wx की aA, घटजायगी ॥ 

` 
= ~अ विनोदः 
218 PS eum ; ; 


u-— 


+ s, 
Wa 


ज्यो रक्षा करिये नेह साति... 
m विद्ध प्रसूंता-प्रथेम गाय । . 


a a | वत्सल i: 
तुम बिरह दीन वत्सल छुजात | 
gu. mdp. AAA YA 


Ce VE 


Bad 
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( 1) DOCTUS C 
"wm सुनीति और ध्रुव 'छौना । E. 
न गहे गत ॥ 

`  भत्तेटगयन्द ` ` 


'सुन्दर मन्दिर ग्रंवर श्रौ बहुरंग तुरंग मतंग भ्रमाने । 
कंचन के मनि मंडित साज,सजें तरुनी अरु पुत्र सयाने। 
बाग बड़े कल्पद्रुम के 'शशिनाथ' जुदेते मनोरथ दाने। 
` ते ध्रुव माने नहीं अपने सपने के. समान सबै पहिचाने॥ 


os रामचरित-रत्नाकर 


` जसें तेजवन्तनि में. उद्धतं प्रभाकर श्रौ) 
पव्वयनि मध्य हिमवंत ज्यों पहार है । 
सिन्धुन के मध्य ज्यों गम्भीर छीरसागर है, 
नरन में..त्यो तुम, .न विक्रम कौ.पार है। 
रामचन्द्र सुनो ,रावरेः.के सम. कोऊ. GU, 
जग में न दुजो. यह. बात fuum है। 
वरून कुबेर न ग्रसुर . जक्ष नाम जम, 
पावक . समीर न. पुरंदर . उदार . है । 
गक गरज, कद ५... 
चली चुचाईं शेल ते श्रनन्त नौ रार है । 
भसे प्लवङ्ग वीरः ्रौ मतंग वार वार हैं॥ 
प्रचण्ड वृक्ष डार पात: मूल qug oí 
dh चढ़यो महेन्द्र पे जवे .समीरनन्द गच्छने _.॥ . 
Be अनेक रंग की चली अनेक धार छुट्रिके । . 
pcr ग्रनिन्दता गिरिद्ध की गई शिला quz के T 
मनस्सिला शिला -विशाल- हरिताल सौं मिली | 
 समीरनन्द वीर के प्रचण्ड पग्ग सौं भिली ॥ 
00 भविष्ष. a 'प्पिके शिलानि-' दुःखः मण्डने । 
| बुम ज्वालसी :लगे., सुज्वाल -मुक्ख छण्डनै ॥ 
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W| सोमनांथ्काल ` ` ` ( ११ | 
भजे गंधर्व नाग. ge बुद्धि चित्त धारि के। 
gd महा करकक्र सौं सुयान: कौ. विसारि के ॥ 


.छप्पय 


चण्डः फुरुहरी मंडि चरन wis मचकके । 

विकट कर्ण संकोचि _पुच्छकरि उच्च उचक्कै। . 
: चल्यौ, व्योमः के:पंथ कपिनि कु जर वलःमंड्यौ । ` 

हनुमन्त ' उद्दाम चित्त आनन्दः घमंडयौ । ` 
. दब्यौ महिन्द्र पब्बे सबै Xp गई दरक्कि कै । 

च्वे चल्यौ नीर चहुं रोर ते सरिकी सिला करक्कि को ॥ 


माधव-विनोद . 


भमकतु वदन मतङ्ग कुम्भे उत्तंग. अंग वर । 
वन्दन वलित भुशुण्ड कुडलित ghe सिद्धि. धर । 
केचन मनिमय..: मुकुट . जगमगै : शुभ्र शीश पर । 
लोचन तीन विशाल चारि भुज AAT FAT । 
'शशिनाथ' नन्द स्वच्छन्द नित, कोटि विंधन छरछन्द हर। 
जय बुद्धि विलन्द . ग्रमन्द दृति, इन्दु भाल आनन्द कर ॥ 


"रास पंचाध्यायी 
aiai 
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( १२.), भरतपुर Ffa 


- - संग्राम दपण 
aaga कथन (दोहा) 


सोम, शनिइचर वार कों, पूर्व न करौ पयान । 
दक्षिण. कों गुरू. के दिना, चलिये , नहीं. सुजान ॥ 
भानुवार We शुक्र कों, मति पश्चिम. को जाउ। 
मंगल Ae बुधवार कों, उत्तर दिशा बचाउ ॥ 
पुरब ! मेँ गिनि अग्नि दिशि} sear दक्षिणाः जान । 
वायव aaa में:-समभि,5ईश उत्तरः पहिचान 


वायं स्वर की चाल में, वायं प्रश्‍नक आय । 
qu तौ संग्राम को, जीते 'श्रापु बनाय ॥ 
योंही दक्षिण स्वर चलत, ओर. .दाहिनी... आय | 
पुछ तौ ग्रति कष्ट कर, पावे मन की भाय: 
बंध स्वर को ओर के, पूछे अपनो काज। P : 
नासं होय तत्कालही, सम्पति सुख कौंसाज॥ | 


» 

गि 

RIAN 
d 


PES TE SH. are... ter] ya cds 


“मंगल मूरति विधनहर; सुन्दर जिभुवन-पाल ` 
खेवट TTA. Fh Sh. श्रीनंदलाल ॥ 
TS 15% 3 र ee oe uv : 


SA, 


की बब} गिरंदे caupo गिरंदगी. ..करदा हैः 
Wu नेही से;-केसा;, दिल eee fea पस्दा (हैँ 


Co in zw. wet | 


um 


far 
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सोमनाथ-काल' ` ( १३ ) 


खान पियन दो, .गल्ले- भूली साहस नहीं ठहरदा है। 
विधि का साल बराबर गुजरे निसि दिन आठ पहरदा है ॥ 
बिन तेरा मुख देखे जानी काम कहर अति करदा है । 
सोमनाथ नेही से कंसा. दिल ' अन्दर बिच परदा. है॥ 
दरदवन्द :वे' मरद कन्हैया: जे. पन. को प्रतपाले हैं । 
. पाकः 'नञ्ञरं' पहिचान गहगंही YA ' दरदः उसाले. है ॥ 
. प्रेम-पन्ध a डग 'दें जोनी Wa क्यों. हिये अ्रहरदा है । 
“सोमनाथ” नेही से केसा दिल ग्रन्दर बिच परदा है॥ 


~= रसःविलास । 
Ppp or 
उदय; दिवाकर" रंग-ग्रंग श्राभाः वरः धारिनि । 
त्रिनयन ae लिलारःईश ew विहारिनि । 
सिंह-वाहनी सिद्धिं चारि भुज mga मंडिनि । 
Gia; मंडल. संग sis दानव .दलं'खंडिनि। 
बहु बुद्धि: बृद्धि वरदायती मोहनि ' सुर-तर मुनि मनति । 
o हजे सहाय “बाशिनाथ कौ जय जयसिबुर मुख, जननि ॥ - 


सुन्दर .केलि कला. चतुर, भूषतं भूषित अंग । 
इहि विघि वरतों नायिका, रस को. पाइ प्रसंग ॥ 
“उदाहँरण [कवित्त] 

,सोहति कसूमी सारी सुन्दर सुगन्ध सनी, 
ATA देह दृति कुन्दन के रंगसो [| Ar 
Ce सुघराईः sb संव mme मुखी, | 
cot Te नैनन कीः गंति गूढ़ तरल UT सी 1 * n Es 
co owe ur feque Y TS ` ° 
` ` ` धसोमनांश्चः लागे बाती उपमा बिरंग dics Eie 
: “राजै रतिः मंदिर अनंग अंगना सी आः ` ` | 
` बाढ़ अंग अंगनि में जोबन तरंग सी॥ - ४ 
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(: १४; ) भरतपुर | 
| Ld tem सुजान-विलास 
| : b as qdar .. ... 
| ग्रामनि में द्र.म पु्ञ'निकुख्ञ प्रफुल्लित सौरभ कीः भरनी' है | 
| “चारु प्रभाकरः की तनया ग्ररु चारु पदारयःकी:5फ़रनीः है। 
E. .' ऽ नित्त जपे शशिनाथः हियेःजहं कीः:रज-पापचःकी हरनी है । 
" : __ __ . “लोकन्‌ यों वरनी करनी-दुख की: हरनी'ब्रजःकीः- धरनीःहै.॥ 

प्रबल प्रताप दांनी 'बलि.सौ. बिराजे जोर, 
; रिन के पीर रोर धमक निसाने की । 
ez Wxggd के निघट्ट डारे वानन सों 
` ' खेसः कर! लेतः हैः प्रचण्ड बिलगाने की N 
* सोमनाथ" कहैःसिहः सूरज कुमार जाकौ 
क्रोधः त्रिपुरारि कौःसो लाज बरबीन की:। 
fae चढ़िक्रे तुरंग जङ्ग cx कर सेलन dli 
तोरि-डारी तीखी तरवार, तुरकंनिःकीः ü 


२-टहंकंन कविः-इनके पिता कां नाम रंगीलेदास था । ये जातिरे 
ओर चौपड़ा गोत्र के थे इनका aa स्थान जलालपुर था जो तहत 
में एक प्रसिद्ध गांव है । इन्होंने प्रपना परिचय स्वयं इस प्रकार दिया हैः” 
. “टहकन कवि' जलालपुर वासी ।. | 
` छत्र at नंदलाल उपांसी ॥:. 
` “पिता रंगीलदास जग नामा । 
जाति; चौपड़ा | क्ुलः:श्रमिरामा ॥ 

. समय पाय कृवि गयौ . सियाही . । | 
..... हय ऋतु भाषा: करी . तहां ही ॥ B 
“टहकन*::का*कंत्रिता काल विक्रम'की godt शताब्दी का मा | 

` होता है। इनका बनाया: हुम 'जयमततश्वमेधे' नामक ग्रन्थ पाया ग्या] 
___२०>३०/८ साइज-का ३७५ पृष्ठ का-ग्रत्य है ।::इसरमे ७३ अध्यायों गे | 
= के अशमेष परके, shaper दोहे, चौपाई तथाःसोरंठों-में'लिखी है । 


z m वदी १३ बुधवार संवत्‌. १७२६: हैःजिसे स्वयं कवि 
ANT! il. 


०2222 
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(memo eas 
; 75 मोर मुकुदःसीस शुभ केसरिया तिलक माथे, - 57 
I mdr (ध्बेसर बनी है... नांक. मोती. ढरकत है Te 
IX LL BU लोल... कुन्डल - कपोलत्त पे, ... 
दशन Guíe छवि mem qur d |... . 
Hee queso ¦ = SR अधर राजे उर वनमाल साजे, ` 
. तुपुर - विशाल, पग, 'टहूकन' Wy नन्दलाल, ३ 
So. ,ऐसो. ध्यान wi कोटि, पातक टरंत BU 
BS “दोहा : : - on! SR 
Wer feat रुक्मिनि बहुरि, कहो कृष्ण समुझाइ । :' 
तीन अवस्था sem oe, ब्रज में वसि जदुराइ ॥ 


ःचौपाई 


-: तीन अवस्था तुम ब्रज रहे,... कीने केल जगत संबं कहे । 
प्रथम किशोर que कुमारा, - तुम गोकुल में कियो विहारा | 

- पांच वर्ष कौ बालक होई Fe. किशोरः अवस्था सोई d 
तिह आगे पौगंड वर्ष दस, वर्ष पाँच दशलों किशोर रस 1 
तुम तीनहु ब्रज मांहि. विताई, इक-दिन हमरे मन यह आई । 
ब्रज की विधि जानत बलमाता,. fate सों पुंछ लेहु सब बाता ॥ 


- : 5 छप्पय हैं 


यथा चुडि'अनुसरी, far att fer हर्षित | 

अश्वमेध गंभीर nep कवहुती ग्रच्छ मति | 
कछुक उक्त बल बुद्धि, tan परिकृति द दीनी | 
Sr वीन शुभ अच्छर, सुभग- पोयी शुभ कोनी | 
श्री नन्दलाल की कृपासों, हय क्रतु की भाषां करी । 
कवि “टहकन' बुध जन सोधही, जहाँ चूक बरनत परी Il 


eh sere: ate मिश्र वं केः चतुर्वेदी. जाति में, उत्पन्न, हुए थे। इनके ५ 


em 'श्रीगंगेश : चतुर्वेदी तथा पितामह का नामे श्री. सबखनलाल चतुर्वेदी 


स्तिपुरः महाराज -केःापः दाताध्यक्ष ये: "हरिप्रसादः आरम्भ से s ही zA 
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(m) Mid 
कांव्यानन्द में मग्न रहते थे, इसका कारण वातावरण था । 

काव्य प्रेमी रहे थे । ग्रत: आपने भी इस सम्पत्ति को धरोहर 3 

किया और बचपन से ही काव्य सृजन. करते रहें ।' आपकी महत्व 

“भाषाः तिलक' उपलब्ध हुई है, किन्तु गणेश वाहनों हारा खंडित हो गई 

पुस्तक के अन्तर्गत “मिश्र परिवार' का क्रम्‌ वद्ध सुन्दर १रिचय मिलता है। 

के साथ २ इनको संस्कृत का भ्रच्छा ज्ञान था । ' `. 

आपके कविता काल के विषय. में विद्वान्‌ एक मत नहीं हैं । उसका! 

यह है कि उन्होंने अपनी रचनाओं के अन्तर्गत कहीं भी इसका उसले 

किया है । अतः ग्रापका कवितां काल अनुमानतः सम्बत्‌ १७६० ठहराया है। 

इनकी भाषा के विषय में पाठको को 'भाषां तिलक' से पूणं 
मिलता है, जिसमें उन्होंने विशुद्ध ब्रजे-भाषा, नवीन छन्द एवं अलंकारों का 

किया है । .इनके काव्य के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हू: | | 

| ४ = ` = संभव भशित 
| .  कंवित्त 

कमल, मृणाल तन्तु, -सिव यस, . वारि. स्वच्छ, 

Loos ` कीरति: समुद्र गामिनी के तटं. बैठि, किति। | 

'वकुल . Tat दाम परिमल 'तोलि तोलि | 

... सेरनसंकेलि अंगं लाइयतु कहि किनि । | 

TST काते सुभ-सीतल समीर गुन, .. | 

ls _-साजि तजिंलाज कहि पियो सुघा-पय किनि । | 

सपन मनोरथ, पथिक पिय भेटि भेटि, | 

विन गुन हारः हिय ऊपर घरायौ किनि 


“गुफ नाम शब्दालंकार 
। 5, शब्द . निरर्थक ह जहां, रचना. ते. सुख देय. | 
TH नाम सो जानिये, शब्द विभूषण तेय ॥ 

oF Ise विमनाः vc त हक 

ल रही मुख पै अलकें, सुकपोलनि भूमति भूमति 
पायन पैजनि को मने के, कटि किकिनि घुघर त्यों 


` UC उछाह लिये! लखःलालु, . जसोमतिः at वतिता is 
' C थाताःथेई, थाता थेई शब्द करत सब वाजत ताल सवै मत 
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भारती. वृत्ति 
कोमल प्रौढ़ जहाँ रचन, ग्रथ सुकोमल ग्रानि ।. 
कविताई में तिह: सरिस, वृत्ति भारती जान ॥ : 
उदाहरण "` 
yafe निकट छिटकी अलक, रही. गुलझरी खाय । 
मकरध्वज-धनु सौं लगी, मनु जीवा दरसाय ॥ 


४-कृष्णलाल भट्टः कलानिधि’ 'लाल कला निधि” और (कृष्ण कला 


£ fafa’ आदि अनेक उपनामों से कविता करते थे। भरतपुर राज के संस्थापक 
| महाराजा बदनसिंह के पुत्र श्री प्रतापसिंह से आपका घनिष्ट सम्बन्ध था, जसा कि 
इनकी रचनाओं से विदित होता हैः. ' 
| sats क॑ वर विराजि. है, सु. प्रतापसिंह उजागरो । 

तेहि हेत विरचित कवि 'कलानिधि'. चार्‌'ग्रन्थ गुनागरोः॥' 
कलानिधि -का .भरतपुर.के.-अतिरिक्त. बू दी, -जयपुर तथा मथुरा आदि 
| में भी रहना पाया जाता BO. देवकवि-के श्राश्रयदाता :राजा भोगीलाल के यहां 
| भी इनका अच्छा आदर था । इन्होने राजा भोगीलाल के लिये अलंकार कला 
| निधि’ नामक ser लिखा, gaat अ्रधिक समय प्रतापसिंह के ग्राश्नय में ही 
| व्यतीत हुआ । इनके लिये. इन्होंने वाल्मीकि रामायण के बाल"काण्ड, युद्धका उ 
॥ ग्रौर उत्तर-काण्ड आदि की भाषा में रचना भी की । ` 
| केशव की भाँति बहुमुखी प्रतिभा व. पाण्डित्य का,आभास इनमें मिलता 
| है। ये संस्कृत के विद्वान थे । इन्होने उपनिषदों का “शंकर का p | 
| किया है जो प्राचीन हिन्दी गद्यःका!एक:नमूज्ा-कहा. जा सकता है । | 
| केशव के समान इन्होने आ END aa है जैसा कि इतकी | 
रचना “खु गार-माघुरी' एवं “अलंकार कलानिधि! से -बिदित होता है इन्दति 
| मचन्द्रिकाः की पद्धति पर ae चन्दो मेंह्रात्मीकि रामायण का प E 
| भी किया.है.। भाषा भावानुक्कलः सानुप्रासिक. एवं A है, UT m 
कोई; छन्दतो-+मतिसम के रसराज क्री TAHT के. है.॥ इनका. जि plot. 
Se से-१७९०-तक,ठहरता. है । इनके निम्नलिखित. EMIT 
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( १) ` भरतपुर कवि-कृषुमार | 


(४) दुर्गा माहात्म्य (भरतपुरान्तंगत वेर, के राजा प्रतापसिह के लिये स) 

१७६० विण में लिखी गई) | -— आओ 

(x) रामायण बालकाण्ड, युद्धकाण्ड ग्रौर उत्तरकाण्ड (यह भो राजा प्रात 

सिंह के लिये लिखी गई) | 

इनके ग्रतिरिक्त संस्कृत में एक “रामगीता” नामक पुस्तक भी इन्होंने fi 

है जो जयदेव कृत “गीत-गोविद' की परिपाटी पर है । माधुर्य की हृष्टि से कहीं की 

यह जयदेव के समकक्ष दिखलाई पड़ते Fi . | | 
uo कविता के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं:-- 

XP ATT . 
| | दोहा - .... p 
हुकम पाय नृप कौ सुकवि, सकल कलानिधि 'लाल'.। 

यह TU Wag, कीन्हों ग्रन्थ रसाल ॥ | 

) | सम्वत्‌ we सो बरस, उनहत्तर की सालं । 

.- सावन सुदि पून्यों सुदिन, रच्यो ग्रन्थ तत्काल॥ ` 

. ` छन्नं महल qup तखत, कोटि सूर सस Fe 

- बुद्धिवली. पतिसाह के, _ कीन्हों ग्रन्थ हुजूर ॥ | 

Lor सब `भूपृति वंस fat mada aar शिव, अंस नरिदवती । । 

महि मान महिम्मत हिम्मत at हृद किम्मति की हद हिंदवती । | 

pu. सुख सौं सरसी सरसी सरसी सरसीरूह सौरभ बुन्दवती। | 

. => गुण, सों अजगरी सगरी नगरी भ्रधिराज विराजत वृन्दवती॥ _ 

, अलंकार कलानिधि ` | 

` . ` ˆ सहेतुक विप्रलम्भ [सबैया] . : I 

. .एक समें इन्‌ आँखिन में विधिनाहि ग्रराधि महा वरु पायो! | 

ता .दिन ते श्रलि नन्दकुमार विलोकत ही इनकौं मन भायौ। | 

मान भरी अति भूल परी उन श्राप दियौ तन तापन तायो | | 

लाज दई गन देखन X ae देखन संग निमेष लगायौ । | 

कंचन की द्व गेंद मनोहर कंचुकी मांक छिपाइ घरी है। | 

। तै अब दीजिये कीजिये केलि यों बोलि हंसे ठिंग ग्रा हरी है! | 

जाल विनोद बढाइ हंसी तब ग्रोठनि दंत उजास भरी है। | 


(0 ` गानों नये EX पल्लव ऊपर कुदकली खिलिकं बिखरी है 
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[aee १ ( | ) 
उपनिषद्सार 
gu. | 
चरणा कमल श्रीराम कें; अकय सुझानेद मूल । . 
जिहि रज सों पाखान हू, पायौ घाम अतूल ॥ 
: भाष्यकार भगवान जे, कहे .सुत्र पर ग्रथ । 
. तेही ग्रब संक्षेप सो," समुझों सुमति सुभ्रथ ii 
| तैत्तिरीत सुत्र ' | : 
AAJA! नमस्ते वायोः! त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मानि । 
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम। भतमवादिषम्‌ । 
सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत । तद्वक्ताकारमावीत्‌ । 
श्रावीन्माम आवीद्वक्तारम्‌॥ १२।।३४ शांति: शातिः शाति॥ 
१ | अर्थ e * 7 ० : . H 
ओ_ “ब्रह्म जो वायु रूप है ताको नमस्कार होऊ, आगे है वायु ताको नमस्कार 
Es, इहां परोक्ष. प्रत्यक्ष दोऊ करि वायु हो कहियत हैं। अरु तुही वह इन्द्रिय 
[IS प्रत्यक्ष ऐसो ब्रह्म है जाते ताते तोही को. प्रत्यक्ष ब्रह्म कहेंगो। उत कहे 
| ७ अनुसार कत्त व्य के अनुसार बुद्धि में भली-भांति निश्चित जो अर्थ सोऊ तो 
बीन है | ताते तोही को कहुंगो। सोई ग्रथ वाके: काम HIC सम्पन्न कीजियत | 


E Um 0 
| PEIN A Wa = ZA - dr - सवेया Rs rM 3 nom TEF de E 
pco मॅन संजुत कम सबै करिहें m M bid 
psu: बे पति तिनको प्रतिपाल जु राखत बुद्धि सदा थिरयाई । . 
| EM ते पुनि स्वर्ग कु" जात सदां नित्‌ पाई भार तिहार) हीपाई। . ' 
| SN तुही तिहुँ लोकन में इक देव सदा सबको फल दाई ॥ _ - 
Fg : रामायण = 

: जब श्री कुवर प्रताप नें, oat ग्रन्थ को मांन। 
रामायण भाषा कियौ, gata कलातिघि जान॥ ` ` 
बालकाण्ड अरु युद्ध we, उत्तरकाण्ड उदार |. . 
BS XN प्रेम प्रसार ` ` | 
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(20°) ` भरतपुर कवि-ृधुमाश्के í 
miU 
धनद प्रसाद में प्रताप में हुत्तास धर्म, 


` “मना में भुजाः में बुद्धिर्बल को प्रसार।है । 
वाक में 'सरस्वती बदन में gaT 
: = „ बलः में पवन. कामः रूपः सें उदार८है ॥ 
सुरगुरु Pad दिनेस mri ibas 
कोप मांझ काल-कर We करवार है | 
ब्रज-भुव-इन्द्र तेज कु वरं प्रतापसिंह, — p 
| विस्वरूप धारी संब देवन TAS It 
EC यृद्धकाण्ड-छप्पंय dove 
great: कनक्रे : किरीट सत्य: ' कहुँ 7 मंत्य' sap ॐ | 
we रिस रच्चिय नैन wae केल दन्तन कट्टे ॥ 
. . FE महाभुजः. सहज Fg AAT. भूषन. (- .. 
(ol QUÉ हत्य कह, चरने. कहुँ, अट पड़े Weil. | 
`` ` -कहुँ रण्ड मुण्ड कहुँ सुण्डं di, ग्ज भुसंड गिरि से. गिरे.। | 
- `, संग्राम भूमि भैरव, ART भरकर दल चहु दिसि. फिरे॥ - 
५--महाराज बदनसिहू प्राचीन देशी राज्यों, में'भरतङुर भी अपना SN 
स्थान रखता है । जहाँ इसके अधिपति वीरता औरं पराक्रमं के लिये प्रसिंद i] 
साहित्य और कला प्रेमी होने' के लिए: भी::।,भरतुपुर राज्य के संस्थापक म 
- बदनसिह अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि हुए Bi यद्यपि इनका समय || 
अशान्ति का था, परन्तु ATA सुयोग्य -पुत्र :सूरजमल के राज्य भार, सम. 
कारण इनको अधिक समय राज्य विस्तार एवम शासन में नहीं SAT | | 
कवि एवं साहित्यानुरागी होने के साथ-२ आप्‌ अनेक कवियों के आश्रयदाता) _ 
आपका लिखा हुआ कोई ग्रन्थ तो. उपलब्ध नहीं हुआ है, UD . 
छन्द मिलते हैं जिनमें इनका उपनाम ‘aaa’ मिलतांहे। | É 
A कविता बडी सरस एवं कलापूरां है। कविता कामिनी o 
अलंकार भार रूप न होकर स्वाभाविक: शोभा वद्ध नकारी दीख पड़ते 
ओ- भाषा का माधुय रीति कालीन कविंयो से किसी“भी प्रकार कमः नहह 
बन्छु विनोद” में इनका कवितां काल लगभग Ara gary विंश दि 
im a कवि परिचय सँख्या ६४२ qt: इन्हें महाक्तविः सूदनः के ग्ाश्रयदारती 
. सूरजमल जी का frame लिखा है जो नितान्त अम मूलक दै 
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| सोमनाथतकाल ` ( | ) 


za का स्वर्गवास ज्येष्ठ शुक्ला १० सम्वत्‌, १८१२ विठ्में ही. 
| ग्रा।ये महाराजा सुरजमल (सुं्जानसिह),के. पितामह नहीं ER 
 सुरजमल देवकी के पुत्र थे जिनका विवाह किसी अन्य जाट के साथ हुआ था। 
` अत्यधिक सुन्दरी होने के कारणा बदनसिहे ने देवकी को भ्रपनी रानी बना लिया 
 था। इस प्रकार बदनसिंह सूरज॑मंल के घंमे पिता थे । 'सुजानःचैरित्र में कविवर 
| सुदन' ने लिखा हैः--“भुपाल पंलिक भूमिपति वंदनेश-नन्द सुजान है ।” इससे 
- यह भली भांति स्पष्ट हैं कि सूरंजमेल (सुंजोनसिह) भी इनके धर्म पुत्र थे । 
. भरतपुर राज्य के राज-वंश-वुक्ष में भी महाराज सुंजानसिह को बदनसिह का 
| पुन्न ही बताया गया है । 'बदनंसिह की रचनांग्रों में से कुछ छन्द नीचे उद्घृत 
ये जाते हे-- c 707 OPEM UD 

ESL किना 


पुरव हरित बनिता कौ मुख पत्र od 

रचना रुचिर वरु. मृगमद रंग, की । 
Rat लभ quu ded पुण्डरीक म्ये, 

मेचक -प्रभा है- अलि... ग्रवलीः. ग्रभंगकी- | ` 
और "कवि ' सुकविनं उपमा “अनेक कहीं, 

ae बंखाने एके ` इहि n अंगी । 

विरही निरखि ' याहि miaa निसा याते, -— 

_दागिल दिखात मानों आरसी अ्रनंगकी ॥ 
रस agga m घुनि भलकत होहि, 

खोय xim होय :..रचिर...सुक्तदगति | 
जाको पान .करत... "Hee. AT ANT - 

कामिनी- अधर-मंधु-माधुरीह चा. . af 
जोपै D बचन: की . रचना क॑ जाने तो, 

निसंक ge ye at कवित्त कहि. पे. है पति. ! 
'बोलै तौ- संभा tare. आगे -सुकविन के तू, cun 
: आफ्ने ,कुलिश- करेजेसों . निकारेः ` मति ॥। ae 
_ माधौरॉम*यह मंहाराज- सुरजमल' के दरवीरी' कवि थेः। A जाति y 
कायस्थ और फारसी के अच्छे विद्वाूःये । महाराज सुरजमल का समय et | 
हिन्दी का गौरव-काल था। अतः आपने भी हिन्दी Dur के. 
*रणाबत्तीसी' नामक ग्रन्थ लिखा। आपका कविता काल SUUS 


RE 
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( रर ) भरतपुर कवि-कुसुमाज्य; 
आसं पास ठहराया जाता है । आपके पद्य बड़े सरल सरस और हृदय- nii ; 
उदाहरणा के लिए कुछ छन्द प्रस्तुत किये जाते हे. | 


कवित्त 
एरे. - मेरे ae .मन ! काहे विकल . होत,: ... 1 
gums चितामनि तेरी चिता हरि है। | 
.बंशीधरु... ग्रंबर _ विश्वंभर कहावत - है, , E 
B: मोसे.दीन..दुखिया को. कैसे करि. विसरि है। . | 
- असरत सरन ऐसौ fare. जो धरावत. है, . MN 
भीर परै भजन कौ केसी भांति करि हे: 
बारन की वार कछु करीना अबार सो तो 
s अवार क्यों हमारी बार करि है ॥ 


गिरि कौ उठाइ ब्रजे.गोप कौ बचाइ लियौ 
अनल तें उवारे कान्हू. बालक मभारी Bi 
गरजे की गरज सुनि ग्राहतें छुडाइ दियौ 
राख्यौ ग्रत नेम ! धरम. पंडवन की नारी aly 
राखे: गजः. घंटा “तर :बालक::: विहंगम. केः 
राख्यौ पन भारत. में भीषम व्रतचारी.:कौ | 
त्रिविधः तापहारी , निजः संतन सुखकारी एक, 
मोहि तौ भरोसौ भारी ऐसे गिरधारी ar | 


कहा भयौं जो पं तुम द्वारिका के राजा भये, , | 
|o. गोकुल के वासी खेट्टी छाछं के पिवैया हौं । 

कच्छ मच्छ रूप. aig नर्रासह भये : 4 
कहूँ होये ana, आछे स्वाँगी भरैया हौ! . 

Hg के चरैया गुज मोल के रखैयो कान्ह, . 
ere बंसी. के बंजेया we बन के रहैया हो | 
 ेरत' हों प्रात-रात पूछत न मेरी बात, 
` ०% `` 72” जाती. हमः घात!: भूगु-लांतः के सहैयाः हो ॥! 
SMe क ET ji me ubi ; ह E 


P. ie हक ७०७०७ spete SRNE) pas Si 
PEIN: कण] RTS 
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Es प्रकरण ९५. ` 


. | महाकवि सूदनः-“इनका जन्म मथुरा में माथुर चतुवेदी कुल में wur 
mi इनके पिता का नाम बसंत चतुर्वेदी था । इन्होंने “सुजान-चरित्र” में अपना 
परिचय इस प्रकार दिया है:-- परा 
j मथुरा नगर सुधाम, माथुर कुल उत्पत्ति वर । 

पिता वसंत सुनाम, “सूदन' जानहु सकल कवि ॥.'- ` 
__जिस प्रकार महाकवि भूषण ने महाराष्ट्र केगरी शिवाजी के वीर चरित्रं 
|कावणन कर संसार में ख्याति प्राप्त की, उसी प्रकार इन्होंने भी“ भरतपुराधीश 
|पुरजमल के बीर चरित्रों का वणान कर साहित्य संसार को चकित कर दिया था | 
यह महाराज के साथ युद्धों. में उसी प्रकार "रहते थे: जिंस प्रकार पृथ्वीराज के 
साथ चन्दवरदाई | सूदन की लेखनी से यह विदित होता है कि यह केवल 
कविता के ही नहीं वरन्‌ तलवार के भी धनी Ti : युद्ध कुशलता इनकी रचनाश्रों 
n i पड़ती है। 'मिश्र-बंन्धुओं; ने इनके विषय में लिखा है कि “इन्होंने आंखों 
दिखे get का वर्णन किया है” । हमारा मत इस. विषय में यह है कि इन्होंने gei 


Wi महाराष्ट्री, पूर्वी, बंगाली तथा: गुजराती आदि सभी” बोलियों का सी 
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(२४) भरतपुर कवि 


विशेषता है । इनकी रचनाओं में केवल यमक, अनुप्रास आदि Sel 
ही नहीं दिखलाई पड़ती वरभु अनेकों अलङ्कार स्वाभाविक रूप a 
को रसप्लावित किये बिना. नहीं रहते । 'सुजान चरित्र” में वणित ge ad 
प्रत्येक युद्ध के पश्चात्‌ हरिगीतिका छदः में उस अध्याय का संक्षिप्त वरः| 
इनकी निजी शेली हैं जिसकी परम्परा भरतपुर के सभी कवियों में पाई को! 
वीर स्स के अतिरिक्त इनकी कविता सें. अन्य रसों-के.भी बड़े ही सुन्दर भा 
छन्द पाये जाते हे, जो अपनी समता नहीं रखते । | 


सुजान-चरित्र 

> [नक RAT suem : 

भ्रदिति. भ्रसोक “भरी -सोक. भरी fafa: और, 
Eun दोस भरी पुतना,  भ्रदोस भरी ग्रोपिका ॥ 
i कस : हियेः- भौः ग्रभौभरीः dada, 00 
DE TREE 5: Get कीरति, - अकीरतति-- की - लोपिकां। || 
: =, “लाज भरी द्रौपदी सुजान. भरी : ब्रजःभूमि s 
eh 5-८ ` -= कुकरी :इलाज Ware. सद: सोपिका। 
1 ७०  देवकी:: -अननंद  भरी:: oo ब्रजचंद ---घरी nim 
| भाग; WS TIS सुहाग... AL TAT 


coo eH दोऊ.बनी ur लोह. कोह सनी धनी, Be 
-c UHR की मती वान वीततं ` तिषंग. में। | 

हाथी ge जात. साथी संग न. थिरात भोन,  .'.. | 

cos “भारती, में न्हात. गंग. कोरति-तरंग. 40 _ 

भानुकी: सुतासी “कवि gen frat तेग, vs 

cocco 7 * बहुत सराहत. कराहत न अंग. | 

12 वीर. रंस: रंग. में यौं आनंद उमंग oH सो, .. - 

| पगु पगु .प्रण होत जोधन at जंग में 

Fe Sm f T KIT > ७ | 

मिली परस्पर डीठि वीरः पग्गिय;रिस - ग्रग्गिय 1! ` «e 

EE र ` जरिगय जुद्ध विरुद्ध उद्धः.पलचर-खग art 

` ¬ ` ` ।भग्गियःसह "खगोल कालंः दैः ताल उमग्गिय C 
ie `” S 'लगिगये प्रेतः पिसाचः पत्र gina लै/तगिगिय ।: ` 
CS | 'रग्गिय सुरग्गःरंभादि गण; रुद्र/रहस आवाजः दिय 

* 'सन्नाह करक्किःउछाह भरः दुह सिपाहःजब!मंमःरमिय॥ 
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a "LT र RRR ens eae 
बाप :विष चाखे Hat “षटमुख ard: 'देखि 
i WRIT AMS बस बास : जाकौः aa 
: भूतन के हय़ा आसपास ; के; war, P 
A औराकाली 'के-सथैया g ध्यान हु तेत चले 1... . 
; 5 बैल [बाघ वाहन .बसन- कौं गग्रंद-खाल, 
- w at धतुरे कों पसार -देतु सचंलै 1 
घर को हवालु यहै संकर at बाम कहै, 
लाज रहै : कसे TT ae कू मचले ॥ ` 
WU nes wm 
श्रोनित-अरघ .ढारि uer wir पाँवडे 2, ` 
. IBAA घूप दीप. रंजक की ज्वालिका.। 
चरबी -कौ चंदन. Ag पल टूकनुकेो, ... 
: क अच्छत अखंड गोला Thea की चालिका । 
| _-नेवेद नीकौ साहि सहित दिल्ली कौ दल, . 
|| c `. कामनाः बिचारी मनसुर qud RD २ 
Do कोठला “के निकट बिकट झरि 'काटि qun 0070 7 
` Us भली बिधि पुजा कै प्रसन्न कीनी कालिका 1 
| mM | * "मालती छन्द 
| > फिरयौं मत्तसूर frat बल पुर me करि कोप घरे बहु तोप, | 
| करे सन मान बुलाइ सुजान कियौ बहु मान बजीरहि, आन s 
लियौसु गार सुज़ान gare feat सुपयान ge. बलवान OO 


y भीर छन्द aks x 
Sfr उतरि पार gar अपार Cd में पठान Qa सावधान 
hi दोहा. s wifes. THU 


एक WR wer दलु, दुजे सिहसुजात 00000 
wale ves अम्ग धरि} ¦ 'भए'प्रदानः॥ 5 | 
हुँ घौसात्रः के, छाए ONROSEQ । 
Lips aag गंगके मिलन Fly म्यो सिंधु fgg ॥ NB 
:* : नोट जाम बीतन लगे, खड़े सुभटःबिचु Nile. E 3 
ooro TIL c ML 
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८-रंगलालःइनका जीवन-वृत्तान्त कहीं भी उपलब्ध DE 


मिश्र-बन्धुओं ने इनको-अपने “विनोद” में ८२५ वीं संख्या पर लिखा हैःऔर 
काल १८०७ fro माना है । / यद्यपि आप महाराज सू रजमल के दरबार 

करते थे, किन्तु उनके सम्बन्ध में आपकी कोई! रचना नहीं मिलती;'केवल 
जवाहरसिह. की प्रशंसा का एक छण्पय प्राप्त है जो नीचे उद्धृत किया जात! 

ऐसा अनुमान होता है कि:सूरजमल के निधन के पश्चात्‌ ये महाराज 

के श्रय में :रहे'हों 1 0507 . | ; 
Rib Mega: se pirs कि ठा 
|: , जटित जवाहर मल्ल; रल्ल चहुं दिसि अति हल्लिय । 
गहर नदियं खल भलत,:फनपती थर थर सल्लिय । 
तरवर घन गिर परत, हांत. कुल्ला हल भारिय । | 

; हय ही सों धर धसक मसक नर मिलत न नारिय। 
चढि हंक free ग्रभंग दल, प्रगट जंग दल जात तव । 
सुज्जान नंद “रंगंलाल' भनिं, कूल बदनेस सुभाति इव ॥ 


€-प्रखेरामः-कविवर:.अ्खेराम...भरतपुरंःनरेश सूरजमल के ss 

कवियों में से थे। ये जाति ars और हिन्दी: : Weed; ज्योतिष Ups 

पुराण आ्रादि: के प्रकाण्ड-पण्डित-थे (याज्ञिक बन्धुओं तेःमाधुरी ५ वें वर्ष की 

संख्या में इनके रचित पांच ग्रन्थ .बतलाये हैं:--(१) सिंहासन बत्तीसी (s 

माहात्म्य (३) कृष्ण-चन्द्रिक्ा (४) वेदान्त-हस्ता-मलक (५) स्वरोदय। | ` 

अतिरिक्त 'सुजान विलास’ भी एक और पुस्तक बतलाई जाती है जितके कि 

में यह' दोहा प्रचलित E `' — 

(700 प्रथम सुताहि असीस दे, उपज्यौ fer हुलास । 

सुरजमल के नामःको; रच्यौः “सुजान-विलास' ॥ f 

| SH. m का; विषय: महाराजा,सूरजमलः,का यश TMA 

_ है । इसी प्रकार की आर इसी नाम की एक पुस्तक महाकवि सोमनाथ की || 
 सिहासन बत्तीसी की कहानी पर आधारित है। कविवर ग्रखैराम की ५ 

za विलास उपलब्ध denm i 

00 केविवर!अखैराम की कविताओं में ओजं wager उत्ति के 

- साथ वणन को संजीवता ar st अच्छा समावेश है। भाषा सरस एव 

दी छ तिता में भरतपुरी छाप भली-भीति झलकती' है । : इसमें सन्देह 
. अपने समय के कवियों में उच्चकोटि के कवि थे। इंनंकाःकंविता-काल वि 

c ८१२ के आस-पास माना जाता है; जैसा कि इन्होंने सिंहासन ibi 


ead 
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Were ` ` ( २७।) 
पर लिखा हैः ५51 ES ERI 
| ; BRE से बारह गनी, Sq ux घर सूर । 
Hd सावन वदि की तीज.कों,,प्रत्थ.कियोःपरिपूर.|] 
| Mal इनकेःकाव्यः aT झाँक्री; भी कंर लीजिये: 
| कवित्त SEPE pori 
= चन्द--सौ- बदन! अरविन्दः से नंन दोऊ, 
| AAT AUT: नासा सरस :सुहांई Ha onn 
! (7 दाङ्रिमःद्रसंन सुधासिन््धु/ से ग्रधरःबिम्ब 
; रसनाःरसीली कोटि छवि की त्रिकाई है U 
1 : 1४ गोरे:गोरेशोलें गोल केतुकी कलासी भुजा, | 
| TAT SUS सब-्सोभा की सफाई है:। ! 
स्स्भा!: जुगःजंघ पद-कंजाः 'अखेराम' कहै, 


| (0000 आनन्द की ढेरीःलेःविधाताःने बचाई है! 7? - 

E o स्वरोदये 7 

E कवित्त 

577८ AMO गांइवे at ध्यात „उरः ध्याइकेः कों Sos 
rw ` _-~-तामस _ बहाइवे कों निसिदिन- ae as. 


भक्ति निधि जोरिवे को गारो सिद्धि P ONE 


E. मदन - मरोरिवे क्रो चित्त मै चित m 
2 होनहार, जानिबे “को. जोतिषं  बखानिवे. को». s. xeu em 


४ 
Or i o 


मुल श्‍लोक 
षट्‌ शतानि दिव सत्रों संहस्ताण्येक विशतिः । 
UTA HAHA सोह? सोह -ञ्रकीतितः ॥ 5४ 


tr: A = दोहा Ti Te e 
` सहसःएक.विशेत:कहो, YA ser ght xara 5४ COMM 
: 15! इतनी सँख्याः:रन cher, सोहं-मंत्र-प्रॅकास ॥ ee 
fre ps ee 


वेदांन्त--हस्तामल कः 
i du wot zi > 


वित्त 
बड़े छोटै mete फुटे काँच माँझ; PETER 
nM भासत TT मुखः qas निधानिये | n E 3 


- 
*, 


aa PER 


iH Mott 
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TET) भरतपुर कविः 


कु डल कलंगी सिर पेच at ललाट टीका, नाइन 
‘poe 'जैसौं मुखःमाँडे तैसो “बाम दरसानिये । 
ऐसो जंगःजानि लीजै बुद्धि कौ बिलास तैसे, ` "`` | 
एक ते अनेक होत छानबीन जॉनिये] | 
नित्य उपलब्ध है स्वरूप जोःजगत साँझ, 
i0 सोई हम जानें नहिं. दूजी उर आनियै ॥ 
aa रवि सोखत मयूषन सों भूमि रंग, ` 
"०: सबतें विभिन्नः. काल :लिप्रत न 'जानिये I 
सोखि सोखिबर्षेत सहेस गुनौ पावस' भें. 
क्रोटि:कोटि बु दन 'सोंःसमभ'सु' मानिये । 
जेसे BHI S ।खिप्रत AT: जीव :जन्तु 
एकर a ann म्रविनासी peu । 
. नित्य; उपलब्ध है; स्वरूप जो जगत मांक | 
सोई grob नहि दूजौ. उर आनिये ॥ | 


NT 
"49-84 Ct 449 AA 


१०-लाल कविः” भरतपुर Tea 'बदनेसिह और उनके पुत्र [| 


के आश्रित प्रतीत होते है । खेद का विषय.है कि. इनका विशेष. Fe 7 

नहों है । इनकी रन्ननाझं से ही -राज्याश्रय का पतां लगता है। 0. 

और श्यू गार दोनों रसों.पर समान: अधिकार रखते ओ ॥. इनकी प्रति| 

प्रत्येक छन्द से प्रकट होती है। भाषा सरस, सुहावनी एवं प्रवाहयुक्त है | 

महाराज बदनसिह की मृत्यु पर 'जो छन्द .लिखा है उससे विदित ह] 

महाराज के मृत्यु-सम्बत १८६१२ [4o के ग्रास ya ही इनका रचना "| ' 

रहा होगा । इनकी कविता ऐतिहांसिक तथ्यो से भरी हुई है । 1 

med! ',कलपत्ररु ` ` लातः ` जाती कामधेनु |. 

पारस परसिः- लोहे कंचन न करौ! || 

फट जाती ।त्रित्तासनिः pie जातोः-गिरि मेरू; `` d 
aa गिरि घरनि धरा. a सेस धरतो 

सूख जाते सिन्धु.-सातों- sel ..्ञ व्ररु बात, | 

“ee सूर सीरो चन्द्र तातो तौऊ का 

सदन सदन सोन्न, बदन... बढ्न HU 
न 2 , Sm. हाय. बदन Hg 


faired । 
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मूदत-कॉल ' (२६ ) 


उपर्युक्त छन्द से कवि की ऊंची प्रतिभा के साथ: साथ कवि कर्म की 
कुशलता का अंच्छा परिचय मिलता है। इन्होंने कविताओं में श्रेष्ठतम उपमानों 
| का यथावत्‌ प्रयोग कर .सजीवःएवं सरल चलती भाषा. का अच्छा दिग्दर्शन 
: है । इनकी वीर रस सम्बन्धी रचनाग्रो। की: ओज़स्विता देखते ही बनती 
| है। उदाहरणार्थ कतिपय कवित्ताऐः निम्न लिखित हैं ] 


d : कवित्त . . ऽ; 
दब्खिनें दल uro ओोजसों' उमंड' fad 
खंडे गहि खङ्ग जसु odes देस ati 
कहै cafe लाल' - सुर सकलः तमासे भूले 
ey पल चारी: हार्‌ सूदन. महेस कीं । 
गंगाप्रसाद स्वामी-कारज में. पांब . 
जितवार साखि साखिन हमेस कों | 
एक सत सुरमा .: निवार्‍यो, अभी राज इमि, 
एकीएका रनते. निकार्‍यो., नबलस कों ॥ 
a $e ; 88: 2 Eid 
कौन जटवारे कीं anad ¦ सरमः .स्वामि 
धरम के काज लाज काहि एती परती । 
.. दबिखनी दल. भुज बलन कौन S4 जु)... | 
E. आमिष अहारिन को . भूख काप eut E = 
' असंकर के हार कौ सुमेरु कौन हो तो अब. 
(7 4 Sot 5 E usi उँतरती । 
' ““गैंगापरसाद जो न जुझतौ “AAT कह” १ 
. dug हजार ग्रपछरा aw wu 
के RR UE 
फिरत फिरंगी ag ओर चकबांनें À; 
LN NI EL समरतौ i | 
गोलन के मारे .तोपखाते के दवान” भये 0 xd 
CU que संवार क T धरतो । = 
सग sra Tett मसिर ` S. 
me T Miser eeu सरतो । 
समर मूलचन्दः जों न# `: ` ` x 
x S NE ar बीमा कौन FET 
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( 3e ) मरतपुर V tempe ; 


४ कैथों केस नागेन की मनिःवनिठनि रही 
rats HRS कैधों' प्रात कौल पै भ्रमर अभिलाखीः हैः। 
१ ` केचन Gm पै लिखौ के" मंत्रे Meta ,. , 
inh घों: भ्रभिलाषंनं को' ग्रन्थः साष ,साखोः है.) .. 
कहै 'कवि लाल” हालं जाहिर. जहान बीच, ` , |... 
कोटिन sare कै उकति . इमि भाखी है | 
मेरे जान रूप के खजाने पे मुहर HA, 
प्यारी! तेरी. बेंदी स्यामःकाम रूचि राखीः है ॥ 
RE. "m. qs $c 
जवते कही तै तबही d न हिंयेते कढ, 
मानी मैं मही में संवही ते सुखदाई 
अति अभिराम काम बोन ते सरस सोहे, | 
ie सुनि सुनि मोहे मन fea feno छाई 
कहे “कवि लाल' हांल. जांहिर ' जहान बीच, ^C 
- ' . ` 'जौनियतुं ` प्रौढ ` काऊ ,पंडित-. पढ़ाई है। 
जाके आगे ऊष ग्रौ पियूषःःसब सीठोः लगे 
ऐसी: मीठी नाहीं : सो: कहां सों hese ATE BA 


Mj 


AP 


११-हरिवंशः-इनका विशेषं वृत्तान्त तो प्राप्त नही है, परन्तु WU] 
चरित्र' में इनके नाम का.उल्लेख है.। .यह महाकवि. महाराजा सुरजमल केशी 
कालीन हैं | इन्होंने-महाराजा;सूरजमल व महारानी किशोरी की प्रशंसा में | 
फुटकर छन्द लिखे हैं, तथा “बरसाने-की लीला: नामकःपुस्तकं भी. लिखी है। ई 
कविता के उदाहरण नीचे.प्स्तुत-किये जाते. हैं:-<- | 
कवित्त : 

दौरे काल-किकर, कराल कर तारी देत, ... 

"ro 9 दौरीःकाली किलकतं छुधा:की तरंगते! 
कहे 'हरिवंजञः दांत पीस लख :ईसःदौरे, `. 

s. दोरे -ग्रवत्रीस गीधः गीदर: उमंगते । 
सिह श्री सुजान; जंगःजोलिम सुकौते;पर, zm 
"cn hoo फ़रकाई भुजा म्रौ; चढाई मोह भंगते। | 
WT डार मुखते; भ्रौ" भुजंग डारः कंठ ते i | 
। 5४ 1.० हर हर दौरे; गौरी-डोरा:अरधंग ते | 
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| gear ( 31.) 
| बरसाना-लीला: . 

श्री हरिवंश' विनोद रच्यौ' तहं, गोरे-दयाम छवि जोरी जी । 
गोरी सखियाँ मंडलंपुर राजे, संग ललितांदिक भोरी जी । 

. कुन्जन कुन्जन केलि कुलाहल, maa ia नव वांनी जी । 
दूलह नंदकुमार रसिक. वर, “बुलहिन राधा रानी जी॥ 


१२-शिवराम-ये जिला शिकोहाबाद के अन्तर्गत पौरौली ग्राम के रहने 
बाले थे । इनके पितामह का नाम पीताम्बर तथा पिताः का नाम हृदयराम था। 
ये जाति के सनाइथ ब्राह्मणा थे.। महाराज सुरजमल के “दरबार” में इनका अच्छा 
मान था । इन्हौंने' “राग-रंसं-सोर' नामक एक बंडा ही सुन्दर ग्रन्थ रचा है, जिसमें 
पने ग्राश्नयदाता का बंश वर्णन करने के. TRAY. उत्तका 'यशोंगान करते हुए 
राग-रागिनियों के परिवारों काःउत्कृष्ट mapa किया है। “ग्रन्थ में. कवि ने अपने 
श बरन में भी: वडी/पहेलियां बुझाई Gm मन्त: मं: महाराज सुजानसिह 
AREAL का: सुन्दर TATA: Rear है ! ग्रन्यावलोकत्त से इतकी : विद्वत्ता का 
[ण परिचय प्राप्त होता हैः। आपकी शेली. में विशेष चमत्कार है। इस ग्रन्थ की 
वना पर महाराज सुजानसिह ने इन्हें ३६००० (छत्तीस हजार) रुपया पुरष्कार 
[erar जिसका कवि ने एक दोहे में इस प्रकार वणन किया।हैः- | 

, ` ` जब ग्रन्थ पूरन wal, तबै करी बकेसीस। ` ' ` 

... ..... खरे रूपैया मान सौं: दिये:सहस चत्तीसं ॥ " ' 

| ` इनक्गीः कव्रिताः के-उदाहुरणाः नीचे प्रस्तुत किये जाते हं: । 


^N 


BS ope, Bad. . छप्पय MENFES a 
o. गवरि नन्द जुत्‌ चंद सकल आद कंदबर |, ... - 
= एकदंत सोभित सुभाल चंदन बिसाल घर । _ | ८ 
बिघन हरन दुख कदन धरन गंज बदन प्रचंडन । _ 
जग.बंदन, बुध सदन हर्ष सिब कुल जस मंडन । i 


(शिवराम' फबित फरसा फबत्ि कर त्रिसूल गणपतिं धरहि । 
श्री नुप सुजान गृह रेन दिन पल पल पल, रक्षा करहि॥ | 
Su मन्न राण सरिबार aula (दोह्य). . . . 
.. मल्लारी: झरु-सोरठी;--सुहती जगतः बलात । + B 
भासावी सुकोकिनीत erm 00 
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भरतपूर REL 
मेघ-राग के अष्ट पुन्न (uen) 
qe कारन सारंग अवर केदार राग भनि। - 

year पुनि - गु डभाल जालंधर. सुख मनि-1. .. 
शंकर राग प्रवीन मेघ परिवार इतौकहि। .... 
^ 'पट रागत की खानि सकल सुत सूर किंचरकहि ।. | 

' “शिवराम' राग माला इति सुन्दर बहु रूपन फवहि। | 
मन मोहन सुर नर नारि के देखत शशि सूरज छिपहि॥ | 

TCR NGA DNE TTPUSEGWdapes: TSE! न 
_ श्री बदनेस कौ वंश प्रसिद्ध-भयों कलि में कल कीरति गाई । | 
. पंडितःके मन ,मंडित- है; अरु शत्रून: पीत अस्त्र सुहाई। | 
— s «भूमि के भार उतारन कौ. भुज दंड. महा. प्रगटे बलंदाई । | 
. . :. _ सुरजमत्ल fed तम. घोर कहे “शिव” -सूरज ते;अघिकाई॥ .. 
Car के बनवास प्रवास कै कंचन के मृगंछाल के सेज चमेलीः। ` ; 
«1०5 कै शिवराम” सुन्यौ करो श्रौनन वेद के मंत्र के प्रेम पहेली। | 
` - .- ` जोगे झ भोग संसार में सार है सोध कही.बिव बात सुहेली। | 
. :: सेली भली गल मेली किधों कि नव्रेली.की बाँह गले अलवेली ॥ | 
१३-पतिरामञग्रापकां जन्म तहसील कुम्हेर के अन्तर्गत bi 1 
हुआ । ग्रापके पिता का- नामः शंकर भट्ट - था जो, कि स्व बड़े की 
अतः पतिराम ने भी विद्या एवं बुद्धि पेतृक. सम्पति स्वरूप पाई। ४ q 
के वीर रस के कवियों में आपकी विशेष ख्याति हुई । यद्यपि आपने 7 | 
avait की रचना की है किन्तु उनके काव्य में मोज झलकता है । महा ; 
के यश बर्णन करने में आपने कमाल He. दिखाया है | ad जाता m 
पूर्वज महाराज भरतपुर के ग्राश्वित थे । इसके प्रमाण म मव, तक a4 
को माफी चली आरही है। 'पतिराम' के.बीर रस पूर्ण IT ` | 
से उनकी प्रतिभा एवं कृतृत्व का परिचय मिल: जायेगा. 7... :! 


De wen RT OES uis nr RN 

e जहाँ mus की पीठ नीब तुम तहाँ जमाई-। | | 
, ., घरी सेस. के सीस भीत. ऊपर .जो उठाई |. | 
wait दीघ परिकोट साह. सुलतान उबारन ' | 
दलत दीह दलं संकल धुजा उंची धर घारन 

चौर छत्रे आदिक तिलक जब सुजान बंठत तखत | 
सिर छत्र सलामत साहिबी मुख देखत खुल्लतं वसत 
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UE all (३३) 
१४-सोभ कविः-श्राप भरतपुर नरेश महाराज जवाहरसिह के बन्धु 
| नवलसिंह के आश्रय में रहते थे । आपका कविता-काल सं० १५१२ वि० ठहराया 
| गया है। आपके जन्म एवं 'बंशजों का कहीं का मिलता । म्तः 
| दुःख है कि इस ग्रन्थ में हम उनका परिचय Up में असमर्थ रहे हँ । आप कोमल 
| श्रावनाओं के कवि थे। अतः श्र गार की ग्रोर भुकाव होना स्वाभाबिक था। 
| आपने “रस चन्द्रोदम” नामक रीति ग्रन्य लिखकर अपनी श्युगारिक प्रक्ृत्ति का 
| परिचय दिया है। “रस चन्द्रोदय' के ग्रतिरिक्त आपके. भ्रनेक फुटकर छन्द भी मिलते 
"drm सभी छन्दो के श्रन्तगंत नवर्लासह की वीरता, दान शीलता तथा m 
| ग्राहकता आदि गुणों का परिचय दिया है । “रस चन्द्रोदय' ग्रन्थ की रचना कवि ते 
- नबलसिह के लिये ही की है। ग्रन्थ के रचना-काल 3 विषय में कवि. ने स्वयं 
| यह दोहा लिखा हेः-- i$ Bet 
: वसुविधु वसुविधु वत्सरहि.सावन सुदि गुरुबार । 
सरव सुसिद्धा त्रयोदशि, भयो ग्रन्थ अवतार ॥ 
: यहां पर कुछ'उदाहररण देकर कवि की श्र गारिक भावना का दिग्दशन 
| कराया जावेगा ।' रसराज AT गार की उपासना में कवि को कहां तक सफलता 
' मिली है, इसके विषय में कवि के निम्न लिखित उदाहरणों से पाठक स्वय 
हिन लगा सकते हैं:-.. 2? 0 0€ शाह पछि s 


प्रंगल्भा-लक्षणम (दोहा) ' | 
पति सों केलि कलान में, अति प्रवीन चित चाह । 
यहैं “प्रगल्भा नायका', नवलेसिह नर नाहं _ 
MENS aede | ७ o 
ए रजनी सजनी ! बिनती यह चार घंटी लौ रहौ pm । 
हार हिये ,मुक्ताहल चार बिचार कै सीतलता बल at । 


' आपनौ-नायेक है संब लायक “सोभ संहायक भाव न भूलें । 
झाँपै दुकुल तिया श्र ति मुल सरोज के फूल प्रभात न qi 
ES Dl. ONE सय . c E a : 
| ` बंक भई भृकुटी भलि भाल, मनोज 'नृपाल की कि प 2; 
` मंद हंसी. बिलसी मुरि आनंदः आचितः प्रेम के पुजन Ms UR 
. Ow लटकी लटै qub रसांल सी; प्रेम प्रमोद क क 
नीर समोखन के मिसही, बलबीर का, बाल बिलोकन लागी ॥ ` 
Liu up uo oc 
LR E ERU M 


d. 
उ, ब्र 
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( ३४ ) MEUS |. 
गोला: धार बरसत ANT धार डोर": तोर: E 
UE द्रम डार. चले. पवन कक. भोर पर। 
E 5 सामने -सुरभि...वाई घांई वुषभान.. जाँही, .. 
aoe carer :जसोदा नंद  रबाल, बाल सोर. पर । 
अधरन - मधुर....बजत....“सोभा' बंशी. धुन za 
गिरिधर. गिरिधरयो, छिगु नि के 'छोर पर॥ | i 
१५--दत्त:-ईनका विशेष वृतान्त प्राप्त रही है । इन्होंने महाराज qus है 
की प्रशंसा quae कीः कृपाण” नामक १४ छन्दो को : एक पुस्तक fedi को 
आपकी कविता वीर+रस से गोतः प्रोत है आर. AT ATA हैँ। 
नीचे दिये जाते हैं:-- 


गडा 
D ke 


Bt कृपाण छन्द 
We बज्जतः "निसानःः सारे: गरज्जंत ` दिसान; 
! सुर सज्जत सदान; बीर:.तज्जंत- गुमान । .. 
०० = जनह S SESS कमान गोला; गोली: बरखान, o0 || 
SE ai > घुंग्राधारआसमानः छिप्यौ भानु at बिमानः! = || 
wg होत भाज भाज, घोर दुदुभी .गराज,': .. | 
तोप qu. तंराज, . 'गज घंटा, धहरान d | 
तहं. - हिम्मतः. निधान, भूमि भारी. मघबान, 
सिह; विक्रम «सुजान,: बाह- बाही .. किरिप्रान ॥ 
| TATT- - 
| कंचुकि wif कसे उकसे.प्रे कामिनी: ऊंचे, seer fae 
दत्त mE fue. विजेकरि 'काम- धरे-उलटे कं. नगारे । 
जोबन, जोर्‌. कढ, हियः HEL. कॅ. - औरहुते: ये कठोर निहारे । 
गेंद के गुम्मज कै गिरि के गजः कुमभ-के. गर्ने गमाबन GTI 


ic १६-केशव:-प्रापका जीवन बूृतान्त कहीं भी उपलब्ध नहीं gu | 
___ 'महाकविःसुदन! ने-स्ुजान चरित्रः में -इनक्ता -नामः-उल्लेखः किया हैं^ || 


ps _ महाराज़ सूरजमल कै.ही आंश्वित अतीत होतेःहैं।- इनकी कविता का. 
नीचे दिया जाता है; 6 :- hes | 


सवया es 
Slee ते दल,साज चढ्यौ तूप आगे बढ्योः पग पीछे Ya 
मेर है।सेर चढ्यो. किरबात्त ले, एकं ते दुसरी अंक बर्‍यो 
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— (३५) 
“केशव श्री बदनेश के नन्दन, तोःसम sR. qup बरयौ,ना । 
हाथीःटरे घने साथी: टरे, AR ek फे सुजात टर्‍यो ना॥ 


१७-जुलकरन:-भाप:ज़ाति Aog -डोग. के. निवासी थे। यद्यपि 


CERT Meme BT 


॥ सुरजमल ग्रौर उनके पुत्र'महाराज जबाहरसिंह के समय तर्क विद्यमान रहना 


हैं। कहते हैँ इनके दो. पुत्र थे और दोनों'ही कविता करते थे | ये वीर रस के प्रधान 
कविं हैं। इनके पद्यों में महाराज सूरजमल की: वीरता का. ओजस्विनी . भाषा में 
हि बरानः किया गया है । सुरजमल के स्वगंबास 'पर आफ्ने जो अनेक सुन्दर पद्य 
` |लिखे, उनमें से कुछ नीचे दिये'जाते है: o5 0 09 7 000 
, Um कहै. मोहि. देखि कदली .कलस.थाप्यो,.. . ~, .., 
, Wis. पटा- डार्‌गौ चौथी - हर॒द - लगाइ.गूई, AA 
cones SRR FRAC, ASS करु, . कंगुना,! | 
कहैः “जुलुक़रत' छठी माथे पै मौर ae, E 
| o -सातई gum , चोंर....कोनो.. ब्रत; भंगना । 
आगे , पाकसासन्न .के. supp के ढिंग जाय, .. 
Mg. सुजान -ताकों:, मगर. वरंगना N 
रंग सूच्यो रण-भूमि भूमि wf ver सुजा; = 
T SENE E d लोग पीछे कों हटि गयो । 
कहे 'जुलक़रना -: तल . सो तातो od 
.. .रातो.- भयो रूप. ae 'छोभ ES गयो | 
टारे domu s tah धरती. sume 5 
(cc तन हूक qme बास्बारन४ कटि गयौ । 
वेष रबि geom Ble गयो दुर लोक, 
सूरलोक ams sp owe mes गयो ॥ 


ऐरे मन मेरे = तेरे- ।औसर mius? SE 
ना उलोकफ़ःही-के aR aT लोभ gash है। 
मित्र रौ aa ae. चित्र से दरसत हैं, 
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` | इनके जीवन का विशेष परिचय तो प्राप्त नहीं हो सका है, परन्तु इनका महाराज 


प्रतीत होता है । इनक। कविता-काल सम्बत्‌ १८१५ वि० Bsa. पास ही ठहरतां 


GELT 


mE /जुलकरन' तेरौ सांचो एक हरि है। ; ud e 
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(35) भरतपुर कनिना 
) eT न जानत न मानत मरोर भर्‍यो, - ` | 


due $9 ठानत हैं काची. और. कौन “की उबरि है. 
g है सोर fer करगौ जब बिद्दत सु, 

(00 ` मुद्दत' के आये कोऊ महत न करि, हैं॥ 
` ,८-भूधरः-इनंका बिशेष वृत्तान्त तो ज्ञात नहीं होसका, An 
पता चलता है कि ये जाति. के ब्राह्मण थे ग्रौर भरतपुर के महाराज अवाह 
(Ho. १८२०-२५ fao) के आश्रित थे. याज्ञिक बन्धुओं ने लिखा है कि “साझ 
यह भूधर वही हैःजिन्होंने भगवंत राय खीची के लिये छन्द रचना की है", | 
इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता ।- इनकी रचित दो कृतियाँ “घ्यात बत्तीस 
“दान लीला” मिलती हैं, जिनकी भाषा इन्हें भरतपुर का होना सूचित. कण| 
कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते हैः-- rd i 


मोर किरीट wd सिर चारु. ललाट fet छबि चंद कला को। | 
बाँके कटाक्ष बिंसाल महाहग कुण्डल लोल कपोल थलाकी। | 
दंतन की दुति कंठ सिरी मुकता कर कंकन छाप छलाको। | 
नूपुर at कटि किकिनि की उरते न टरं छबि नन्द ललाकी॥ | 
Boc memo FIF ( ध्यात बत्तीसी) | 
` ` पुरन परम दयालु निरंजन घट घट वासी । : | 

— ` बसुदेव गृह Am, लियौ ग्रबनी भ्रबिनासी । 
' ` ब्रज चौरासी कोस लो लीला करन रसाल | 
. असुर 'हनेन के कारनें भये 'नंद के लाल'। ' 
(BONS 1: ls = ` सुनो-ब्रज नांगरी ॥ . 

o बरसाने “की ग्वालि oua दधि बेचन श्रावं । 
: o: उज्ज्वल मिश्री गंध मोल मन मानौं पावे । | 
सबै ' बिचित्र संह्चरी लियौ “राधिका AT) ` 
CP आपसे में बतरात सब चली आपने रंग! | 
SR "७४ GRE > सुनौं ब्रज न REA 
- ` `. मिले कृष्ण ae राधिका दान रस अ्रमृत le zwa 
निरख लडैती लाल प्रभू तें सरबस दीतों। .. 
` यह सुख स्यामा स्यांम कौ कवि बरन्यौ जाय । । | 

` `निसिदिन qux दरस के हिरदे cet समाय | 

Ri 2: Hox ae ब्रज नांगरी wu | 
न कील vx 1 दान लीला ) pe 
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e os ३७ ) 
४६-बी रभद्र:-इन केविवर के सम्बन्ध में इतना ही ज्ञात हो सकी हैकिये 


| आति ENET थे तथा भरतपुर राज्याश्रित कवि थे! कविता काल महाराज 
के राज्य कालं सम्बत्‌ १८२० वि० “तक 'ठहरंता 'है। इन्होंने भगवान 
"gr कृष्ण की लीलाएं (ब्रज-बिलास) काव्य ग्रन्थ में दोहे; चौपाइयों में लिखी हैं। 
| इनकी भाषा अत्यन्त सरल, मछुर, ललित एवं प्रवाह युक्त शुद्ध ब्रजेभांषा हैं। 
| एक प्रवतरण प्रस्तुत है:-- . . s 

हा 


गुरुं चरनन चित लायक, करों कृष्णकोध्यान | 
सुमिरों राधारमण कों, हरि लीला रस खान ॥ 
E We IA 
तब हरि मन में मतौ उपाय़ो.। वाके पति. को स्बाँग बनायौ ॥ 


दोहा. 
` इतबित'संरंकन देत नहि, सासु, जिठानी, नन्द | 
"c तऊ नेनन को सैन में, न्यौत्यौ गोकुलं चन्द ॥ .. 

"ES चौपीई "n 
बुढिया बिकल -गोपकीः मैया । ठगी बचन दे कुंवर कन्हैया॥ 
सुनरीः माताः मेरीः ` ara ब्रज में नन्द पूत. बिख्याता ॥ 
मैं तो सुनि हैः बाकी बात. ।“मेरौ रूप Ta 
dw चिकनियाँ de शुमानी । लपेटे. लोभी गोरस .दानी॥ | 
जाकी बात भली सुन qid ताको ' छलंबेल phus l 
कवहूँ ` ग्रावे” ` वारः ` कुंबार । wet du. 
करि है कछुक अटपटी चोरी । अब आवत कहियत हैहोरी॥। 
| ` तू “मत* daa देइरी “ताही'। वांकी Wd न fetta पत्याई 
| oe क्रिवारः दीजियो ritos खाट लीजियो पढ़ी 
cr साब्रधान : हैं. रहियो :भारीः। मैं” तौ सोवतः जाय cers M 
| ` समोपाइ चरः चनी पंधारयों । गाढो देखि fate ATT . . . 
भीतर ते कह उठी महतारी । वह तौ चकित है cert भारी ॥ x 
कहा भयौ m जननी तोकी । क्‍यों पहिंचानत नाही A ॥ 
खीक कहीं तुम जाउ नन्द कें तो गुने जानतं/ चंद बंद कि 
इतनौ मान तू कौन करावे! wem विराने घर में Es | 
कहा भई री “माता बोरी? लॉग्यों भूत के परी 
erin sera "तेरी । लागें भूत रहै घर 8 
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(३६) भरतपुर कदु 

२.००सुधाकरः-इनका जीवन-वृत तो प्राप्त ;नहों हो. सका है | 

महाराज सूरजमल सम्बन्धी कविताएँ इन्हें उस काल कां कबि होना. सिद्ध.) 
हैं। इनका कविता काल १८२० विक्रम संम्वतु के आसपास: मानां जाता है 


जो फुटकर छन्द. महाराज. सुरजमल की प्रशंसा ' में -लिखे हैं,:- उनमे 


किये जाते zi : 
उद्धृत किये जाते E ES eras E n v 


तेरौ तौ ताप मारतंड सौ प्रचंड तपे, 
वैरिन के तन जर बेला. भये जात हैं। 
aa की वॉहिनो तोरई सी सुखि जात, .. 
` “धारे अपजस जासो कारें भये गात हैं। 
` सुकवि “सुधाकर” ने वरन्यौ . ब्र॒जेन्द. तेज, - 
सेजनं ते भाजि बेरी Wu श्रकुलात है । 
जेई तृब.. ताते-ताते उदक सों. न्हात. gui 
तेई 3 “पातन की धार. सों अन्हात हैं॥ 
जालिम कों जलाय दूनी: में. -दानी दरसत, 
|; ४५७ = दौलत को Ag नेह. बरसतः जुवानी है । | 
. उदित; उदार Rag N mx qu i 


n A 
coh ma t w =a a 


($5 ws 


किन्तु इत्तकी कविताओं से यह weit भांति: सिद्ध होता Bof ` मा प्रति | 
qu के E थे और:भरतपुर दरवार :क्रे आश्रित थे ।:इतका क 
काल संवृतु १८२० के ग्रास पास “ठहराया क्‌ बिता: E! 
उदाहरण निम्न लिखित हैं d TTR du -— 
| ॥ ¬ बेद्नासह परसिद्ध जो, ,ब्रजमंडल को भूप । | 
|| ताके. सूरज भल्लसुत, ; सूरज -ही को. रूप ॥ 


sooo; : .कवित्त x Sie 
५ SIRS RRL. सूरज .के,. -मदावर: get ओ, Dp 
५१5 p माखाडी,. थहरे : राठौर: :-मदमत्ता कॉ 
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$| gaara "` ` - (३६) 
W उडि जात म्रोरंछौ, ` क सरीला कौ, 
सकल जमात जैसे ' माखीः म 
भरना Al परना के ui BON EE E 
कंपतंःः afer चंपत? 
दिल्ली के मरद सब बिल्ली से दुबकि बा 
poe.  चौंकि चौंकिःपरें d E की'॥. : 
LUST २२-रंगलालः-आप भरतपुर के निवासी तथा “भरतपुर नरेश - जवाहर 
` | सिह के ग्राथित कवि थे । आपका कविता काल १८३० से ४८३४ तक निश्चित 
| किया गया है। आपने महाराज जवाहंरसिहं के यश का वरान सुन्दर ढंग से किया 
हैं। उनकी “साखा” नामक पुस्तक महाराजं जवाहरसिंह के यश एवं वंशावलि 
'प्रशस्ति की है। इस पुस्तक में आपने पद्य के साथ-२ गद्य को भी प्रयोग किया हैं। 
| भाषा सरस Ud सरल है । उदाहरण देखिए--* 95 07 
| । 728 7 D ppm Hs nee 7 
सरहद नापी समद लौ, सुरसेन' के. नाम । 
Sit कोटि :जादौ भये; मथुरा. मंडल गाम di 
' हाथी” घोडा Eo बहुत “खजाने दाम । 
काँसा में "दे खोहरी, दीनी बहुत इनाम ' 


ERA हु. पहा ह रा 
“ तोड़ी कड़क पठान की; eget दिये पंछार॥* ` 


E ure निवासी तथा महाराज सूरंजमल' के पुत्र 
तह के आशित कवि थें । इनको कविता कोल “सं १८२०-२५ Mo माना 
फा है । इन्होंने श्रीमद भागवत के पंचम स्कॅन्थ का हिन्दी पंद्यानुवाद किया है । 
si कालीन कवियों की भांति ग्रन्थ भें ध्याय. की समाप्ति पर अधयाय में 


| BA E 
"EX चक्रबतिः सुजान को सुत नव॑लर्सिह सुजानहैं। ` 


पंचम स्कन्ध अध्याय दशे प्रकट यह qum भयो! ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. — t 


$| हल विषय का संक्षिप्त विवरण हरिगीतिका छन्द में दिया gi उनकी de 
| ते मिलती जुलती सी है। कविता के उदाहरण निम्नलिखित हैं: | 
(C सनमान' दान कृपात पूरौ वीर बुध बलवोन है। `` ' . | 
` ~ तिनं हेत'भुरलीभरलिख्यो थी भागवत भत्तिहि RA 


Spa "ug cis 
pia 
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(४० ) भरतपुर ABE 


सुनिःप्रगट सकल :संसार Sia or ता 

- qu सुख की नहि ताको ` सुभीतः॥ |: 
ते प्रवलः बिष्णु माया विचारि ¦ हुए |. 

> es भुवां कठिन" पंच में दिये.डारि॥ FF 


२४८ भोलानाथ:-यह भरतपुर के;निवासी तथा. जाति के ब्राह्मण पेश ` 
महाराज जबाहरसिंह के पुत्र नाहरसिह के आश्रय में रहते. थे । इनका करी. 
कालःसं० १६२०-२५ fo माना जाता ST इनके दो ग्रन्थ -बतलायेजजातेः ह्न 


से. प्रथम 'लीला-पच्चीसीः तथा-द्वितीय-“सुमन प्रकाश. हैं । सुमनः्रकाश। miS 
प्राप्त नही है.। लीला.परच्चीसी/ सें प्राची न. परिषाठी के: अनुसारः राबाक || 
रासलीलाभों का सरसःएवम्‌:-भाव TE वरात io इनकी कविताओं केक 
उदाहरण ज्ञीचेःदिये REST = qe Eep pE Si 
| = सरस बजावत वेतु,.: सुनावत: राग AMT # 
| कौन बहुत सुधि wi, बसे हिय नंद दुलारे॥ , . 
ज़तन/जुकिये-अतेक, मिलें ne ढरतच क हूँ। 
तासों.चिन्ता-कस्तः; fest, समुझत नहि sri 
वेद, feat «जे: mul कहींः::रिषि अमर कहीं;जे .। 
ते ob. बड; (भाग: . सांवरे Ae पगीते॥ ` 
BHC aM wmm, ग्वाल. ThA संग+ डोलति । 
य. दिकाय याय e दुरे -योलति ॥ 


D 
^ 


| 
| 
| 
1 
| 
५ 


o RUSTE AT aree amans. कुलः जन्म अहए हि 
MER: के महाराजू,-जवाहरसिह< ग्राञ्जित कविः: a eG 
रन किया करते, ये: आपके जन्मस्थान केः विषय A अभी तक 
SA THe किन्तु इत॒त्ता HA, है;किः: आपः जीविका, SHIT aed 
पचारे ग्रौर-महासाज जवाहर सिह: ने ११): एकः रुपयाँ: निक; वेतत 
` अपने Te मे; रखा) ।: इसके, असारः में; स्वयं “मोतीराम; T 
लिखा है । i ete — 
_________ इनका कविताल्क्रालल्सं १८२०: सेः १८२५ वि०: तकाः माता * 
` आपके escapa में: Baer विषयों को लेकर orm st कि 
के यश को ही अधिक गायो॥है।।5 भरतपुर; आते के। लिये “शिव 
स्वप्न दिया, उसको उदाहूरराःस्वरूप तरीचेदिया.जाता हैत" 
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eem on (४) 
E कवित्त 
| ` ` मोसो, आज -सपने-में शिव महाराज. ud, 


as 


Enc fie s कह्‌ गये सोई हम:: बरनी प्रमान दै pi p 
| ... >. मेरौ जप a, पूजन , अनेक. विधि, iuc 


P ` कीन्हों हैं सवं उर बाके मेरोः ध्यानहै। ` 
Wu “मोतीराम ब्रह्म कुलऱ्पालक कलपतरु, |  £ ' 
..:.... स॒वे... बात.. लायक सो. दया. को. निघान.हे । 

La तेरे. जो crm हैं पुरत mud fare 

Ws सेरो भक्त .नाहर जवाहर जवान है॥ 

| एक वियोगित्ती का-मर्मस्पर्शों चित्रण :>.. :-. -.... ८ 
र aic 

| पीव dia करत मिलें जो मोहि ग्रान पीव, 7 


E ` ` सौने चोंच. चातक ` मढ़ाऊं कर्‌ HIR । 

कुटिल कलापिन कें कंठन .कंटाय ere | 
देत - दु:ख qme fra: ste ect । ; 
| मोतीराम”. मिल्लीगंन मंदिर “मुदाई डारों 


tex Sof eyed pd Fars: बाघों RT के विरादरन l c 


विरह की. ज्वालन sí जलद. शराइ Sb 2070 5 :... 
स्वासन Web. बेरी बेदरद RAN 


‘RR gage carer विशेष परि उपलब्ध नहीःहे इतका कविता | 
कॉल वि० १८२०-२५ के-अन्तेगंत ` ठरता है इन्होंने महाराज ' सूरजमलः की 
पाके अनेकों फुटकर छन्द लिखे हैं उदाहरणा .' स्वरूप: एक पद्य 


PS Frees EE 


Ya OG aa VU 
REPE ठाक. p peA OH PNAS OO 
d st Ld ~ x ^ ~ x 

E zs 


eae गे जैसे त्रिपुर m ger m र 
= १5 ` १० भासकं आगे ` जैसे तिमिरं मगति हैं aps 
वारि आगे गिति वयार आगे वादर ज्यों NU 
STS SUE "घार (आग amm ज्यों att नां. घरात ee re E: 
' 'केहरिःकेः आगे/ जैसे: pc "समुह सर्ज. । d E 
सुरसंरिः केः झागे- qu aa 
ae ही सुजान Ast “कवि PER: Tb ju gu ERU 
' ॐ > oe सिहनवलेस ¦ आगे ` अरि ` ARE जात "ह १. 
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(४९) भरतपुर कवि | 


9458 
२७-शोभनाथ:-इन कविवरं का विशेष वृत्तान्त उपलब्ध नही 
परन्तु इनकी रचना से इतना पता श्रवस्य लगता है'कि ये महाराज 


उदाहरण निम्न प्रकार E d E — DNE 

iv दोहा ८ Pf #* 1» 1111 5६ i : 

'मीर्धेवं जयेति’ सुत्राम यह, ग्रन्थ करन आत्ंद। | 

| “शोभनाथ' कंवि' लेख कियो, चतुरंन हेतु सुंछंद ॥ 


[A 


CTE 


छुप्पय .. र 

qoma सों जंग करत, "Heg नहि wA | 

कर उठ्ठान पठान, _ स्हेलन,..मद को चम्पौ॥ . 
` त्वार .मलार.लूगाय, . राख लीतों. कर्‌. चाकर । 

और कितेक अमीर, दिलीपुर के. गुणश्राकर॥ ,_ 

झति-बली:ज़वाहर- जगत में, जाहिर.जिहि गुन गन सही । 

वीराधिवीर: :विक्रम-.प्रमित', :-त्रज-महीप . राजे. - सही ॥ 


Ty 


Se SSS 
NIS SEE. is SION र 


Q 


dod S YS 
3 ANS N Y. 
n T Posen EN a ee (p o e 


DEM 


um 


२८-महाकवि. देवः-ग्रोप इटावा के अन्तर्गत ब्राह्मण जाति में 


हुए थे। भापका जन्म 'भावविलांस'-के रचना कालं के श्राधार पर ao QU 

माना जाता हैं। मिश्रबन्धुश्नो ने ग्रंपने “विनोद” में इनका स्वगंवास We १६५ 
कोसेन्देह के arie कियाःहै 1निरचियात्मकी रूप से:यह. किसी ने; नहीं १ 
Ef. 2a का. देहावसान-ठीक़< किंस. सस्बत्‌: मे... gu]. भरतपुर 
“पुस्तकालय में इनकी कुछ. Gene कविताओं: का. संग्रह .सुरक्षित i 
प्रतीत होता है कि ये भ्रमण करते हुए वृद्धावस्था में भरतपुर राज्यम 

पर आप भरतपुर-नरेश जवाहरसिह-से; मिले भौर उनको दो कॅवि 
जिनको सुनकर जवाहर्सह.बहुत -परसन्न. gu और आपको ४०००) 

रुपये पारितोषिक;स्वरूप प्रदान ea इस घृटनां:से “देव ८५ वष 
१८२४५ वि० में भरतपुरुआये:॥5 Quo suec hee re PU 
UE महाक्रवि“देव' के कव्यि faa À जिंतता लिखा जाय v9 | 3 
= है। इतना लिख देना पर्याप्तःहैकि श्राप रीतिस्वील ome spec ६| 
ओ- भरतपुरप्तरेश जवाहरसिह: १८९०-२५) काः आपनः. यशोगान 
o समय pg आपने -मँजतपुरःनिबास किया, इसी नातेएउवीहर 
द्वारा भरतपुर केःनिषर्यमे age Haat में:सें!एक कवि 
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n दक्खिन के :देक्खिनी'*पछांहः केः पछाँही;-भूप, 5 ५० 

al उत्तरः?! उत AME A रल कौ । 

(d qwe समाजन की गाजन गरज भूमि 

क्रि 717 १८: SRT. 5 छाती 4 देवः: ssp दलुकी । | 
cge Te I, सुजान -के.- सपूत. du 
| eich .वखात meo dX भुज-बलकी । us 


मोहि w$ . जाहर.: जवाहर . तिहारे हाथ, ' 
» ८ oss. लगी... सायत, विलायत कतलुकी ॥ ' 


ir n Ji E 25.34 t 
Ji ८ MEN 


२९-गोधा राम:-आशुकवि: गोधारामः का कविता-काल १६३० से १८६० 


वि० सम्बत्‌ तक-साना जाताः है. इन्होने महाराज-जवाहरसिह.की प्रशंशा में अनेक 
। इन्द लिखे । चन्दःकरदाईःकी Mila THEA महाराज alae के साथ युद्ध 
` में साथ २ रहना-पाया जाता है (महाराज इन्‍हें:मात्रा:हीत, (Tar) कहा करते 
थे। जब WS लेक:ने भरतपुर:परूघेरां ला और दोनों ओर की. सेनाएं अपनी 
शक्ति का प्रदर्शन-करने: में; लगीं; हुई श्री, तब महासज्ञ ने इनूसे कहा, “अरे मात्रा 
हीन इस समग्र कुछ कह-सकते spi? WT aa. Het जसी आज्ञा 
(a) हो।” महाराज. ने: तत्काल-एक समस्या “SHS Te ae मारेगो फिरंगी की _ 
७ देदी, जिसकी; योधा -ने-उसी.समय निम्न Ui 
att Weel imer far Shea o 
: हारिका E giri as की । 
i . मघवाः:-कृही £ही::न्रज़ TUI TE 
E cop aaa GER FRAT । 
तुरत ही ,सुदासा, aa. MA, 
ny SRST area d fu e: | 
ATR: हमारी: खेर कान मूद pii m 
वेगिही गुपाल फौज मारौगे फिरंगी की॥ | 
प्राची में लगी-ही Ay AY op 
Ts i में; टीपूऽ; कर Ws qud के । 
दक्षिणः mm.de Ree कक _ | 
wu n forms um. कमे ga, पाती 9 
प्ोई->झाग uer Ha दिल्ज्ीससति;देस E 
i De IRE सूक्त घाउ मसल स e 
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(४४) Bo 
; सोः गोला: वौछांरन .सों, : E 

a ET बुझाई gaa saat के॥ _ 

आप कुम्हेर निवासी To केशवदेव के सुपुत्र थे | १ 


ae ग्रन्थ पाये गये हैं 
सनाढ्य. ब्राह्मणा Aci इनके रचित चार यर E 
i मिलता है उससे यह अनुमान होता है कि आपका जन्म सम्बत्‌ | 


पास हुंमा था और मृत्यु १८५० के पझ्चात्‌। आपके रकि 
E: (२) फूल-मंजरी (३) पत्तल (४) पिंगल-सार हैं, 
कतिपय,उदाहरण नीचे दिये जाते. . p | 
n UM SM Su -— E 
जटिंत get मनो, xU 0 er 
ha Men Wu जुमॅरदी तने बसन, आवत भोहन लालं॥ ` 
किन p ara तेतीस अरु, TE $946 शुभ गरन 
ie EY sega ' मोहन “रची, “रंगं-मेंजरी | नाम ॥ 
OWGS SE" जोश क्रोट ` सारंगः धरे! qa मेदे केसर WW 
| > Tae ख्याल “बसंत ml मनमोहन बज बाल ! L : 
PURSE मुलत रंग हिंडोलना, मानो चढेयौं Wer | 
z सारी aie. सोसनी,: बनी बाल शुभ रंग. 
ka ओढ़. कुंसूमलः Fatt खेलनः :चालो d 
सखी नवऱ्योवना; शिर शोभित ऋतु मीज॥ | 
T कृष्णा केसिनी कर dew; पात लै WU |. 
E केलिः रंची संबंही : सहित; qe ue घाम॥ | 
-मंजेरी रचना काले (“दोहा = त 
डु = इन्दु ये, “संवत्‌ su I | 
केशव ad मोहँन ` रंची, “फूल-मंजरी नाई | 
555 pf id अवतरण : ar Z 
कमल : नयेन Se लला; सुन्दर “साँविल T 
बनते आवत सुरभि“ संग, मंद मंद मुसकात zd 
dig पगा झीनो झगा, कर कुसुमनं 
dit जटित कर मुरलिकां, बाजत Wet BE 
“कदम : तरे ` अली: ¦ पहिरें बसन ६ 
परदेस ant यह, जनु 'गुडहर को 
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aa == गुलचीनी की. भाँतिःकौ, ` भली भाँतिः रंग राय 1... - 
Door SENT चारु सुहावनो; :रहीः अली: छवि :छायया. - .... :, 
` ` (मैने: कहुँ देखी) लला, गुलमंगल, at माल 1 . `... 
ओ। Qa “लखि हाँसी आवत, mW, कियो, कहा जंजाल गा. 


३.१-चतुरारायः~यहं जाति के ब्रह्म भट्ट थे ग्रोर महाराज. भरतपुर के 
| आश्रय मे. रहते थे।.इनका कविता-काल सं०.१८३३.के आस पास.ठहरता है.। ERST 
रचना. में ग्रलीसहादतखां के साथ ,पथेते.में होने: वाले युद्ध:का वर्णन है जो mir 
रासोः के याम से प्रसिद्ध है.।. यह . युद्ध वि०- सम्बत्‌..१५३३ “में हुआ. थाः। 'कवि ने 
| बड़ी ओज. पूर्ण भाषा. में इस युद्ध का वर्णन किया. है.और साथ- हीं. सरतपुरु राज्य 
` के महाराजाओं .की वंशावली. का बखांन करते हुए.:ऐतिहासिकता.का परिचय भी. 
` | दिया है ॥:'पथैन।-रासो'. से कुछ उद्धरण:नीचे.प्रस्तुत:किये जातेः है| ., | 

“सुमरुन सारद; माय को, गनपतिःकों सिरनाय । p fim 

छंद पथैने कौ feat, “चतुराराय' बनांय॥ 055 

SET 

. खातचंद- के भग्रौः :कु वर्‌: ब्र॒जसाज्‌ः महीप्रति;1 

ताके: सुत. द. AVG जारयौ sa AAT 

- भावसिहं: ग्रतिराम::: AIR ज़्रामन {ठाकर 

बुद्धसिंह:गजसिह:: कुशलसिह ःभयोः fears 
जाहिरु जहानः हिन्दुवान में, कह चतुरा' आनंद छयौ । 
qada iw वसुदेवः सुत; mae Tt भेयो.॥ 
भार्वसिह न Rm? go wd," रूपाँसंहु, बंदनेस । 
TH मण्डल -मेंडन We, FAC मध्य TAM 
सारंदूल- अतिराम के! भयो वरज्ना,? जुल्ल । 
fer राख्यौ” suma d; प्रानन की “संमतुहुल ॥ 
सारंदूलः £श्रतिरांम कौ, : कीयो भुविपै . नाम । 
दियौ ' भूपः  बदनेस “ने; ताहिं. पंथेनों .गामं॥ | 
ताके' सुत deg भये; चौदह बुद्धि निधान । 
जाहेर जंबूदीप d, दान और किसान ॥ 
अली `` सहादतखान ने, dal बढ़ा, छ 
सूरवीर तिसपै चढ़े, धर. घर, जीन. उमंग b 
sug सै तेतीस o, माह मास. सुदि It 
अली: सहादतर्खानि d, med umb बास॥ 
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(४६) TRU क-म 
२-उदैराम:-यहे केति जोति के गौतम ब्राह्मण और ग्राम टोंटपुर 


भरतपुर के रहने वाले थे । याजिक ATA ने “माधुरी Wd ५ संख्याः Y 
राज्य के हिन्दी कवियों पर एक खोज पूरण लेख लिखा है, उसमें इनको प. 
रणाजीतसिह के समय में राज्याश्रित कवि लिखा हैं URES COMIC CIC 


रचे हैं। उनमें से इनका सुजान TAT नामक, अन्य प्राप्त हुआ है, ga 
पुं है। यह ग्रन्थ राजस्थान प्राच्य प्रतिष्ठान जोधपुर से प्रकाशित हो जुका! १ 
इसमें महाराज सूरजमल के चरित्र का वर्णन है। खोज से एक पुस्तक ug 


बड़ा ही सुन्दर समावेश है । इसकी भाषा SLT WU चमत्कारिक एवं प्र 
दनीय 21 up में संजीवता है। सुजोन-विलास १ गिरबर fau 
अतिरिक्त उदैराम द्वारा रचित श्री कृष्णा की ७ लीलाओं व “पक्ष पच्चीसी 
mi व फुटकर कवित्त और पॉये जाते OR केवितांश्रों 'के कतिपय 
निम्न लिखित हैं:-- 80 PEI ins 


दसंम सुनी देखी Hans हम तुमं एकहि AT | 

सोई अब वर्णन : करो, श्रवण सुखद TAT Ul 

ब्रजंसण्डल जिदुवंस मे, ग्रंस'' कला अवतार | 

उदित 'भयो भूपति भुवन, सूरज qui ग्रंध्यार 1l 
Al : ( गिरवर .विलास से 

॥ मेरे उर: आयक; fagur विधि-मन्दिर at 
सुन्दर सरोवर.- मति. . मंजुल. में: न्हाइये hy 

, करके सिगार--हार, अंग [साज अलकार% 
` तं सुकमारि सार da सो:-लगाइये-॥ 
भारती. भमानी, जगरानी, +वाक्‌ - बानी; बठ) 

. Herr d -कंठनि _हंसासून faethe 

ले... के.-करबीत,. परबीन -मन :- मोद. मान? 

, "आइये सयानी सो. gett - गुन गाड्ये 
: . ( सुजान सागर से 

एक दिना ब्रज नारि, निरष जमुना में नहाती aer 
ताक लगाय गुपाल, करी तिनसों छल घाती 

चीर चुराये आय तब, सबकी नजर छिपाय..! 


का जानी नहीं, चढे कदम पर जाय ॥ 
f 3 कृष्ण लीला से 
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| जमुना के तीर 'तीर gea की भीर जहा, 07 
| . IU बैन्दर. चकोर मोर: कीर ले पढावै है । 
क छूट रही, “अलकें, अलवेलों अकेलौ बने. 75 
al (Poco बाँसुरी मेदे दें!हेला गोय जो बुलावै है । 
d इतने में एक आंय बोली दै अचक ही 

a POURS अहीरके ' तू । ऐसो  इतराबे है । 
ul आज तो अक्रेलो पायो, करन” मने भायो दही 

xd ! 15 सुट” लुट WI बले कौनको feed g 
ty जानत हो हमः-साखः'बड़ी;ः बेसाखः में:साखःसवे ही विसारी । 
| एऐसेको वीर: भरोसो कहा, कहि. और में और mp कर डारी ॥ 
gio गाय बजाय रिफ्राय हमें: ठग :अंत “गयो अब दे” करंतारी । 


| हाय दै अब: कसी बनी; :पर हाथ बिकाय गयोरी बिहारी ॥ 


 ३३-राजेशः-इनका विशेष वृत्तान्त तो प्राप्त -नहीं है, परन्तु भरतपुर 
राज्याश्वित कवि अवश्य-प्रतीत होते है HAS महाराज र्‌णजीतसिह: की प्रशंसा 
में कुछ छन्द्र-लिखे हैं,-जिससे-इनका कविता-काल. सं& १७३४ के ग्रास पास ठहरता 
है। कविता का उदाहरणा नीचे feat जाता है: .... .... 
qx". wer तु द्विजेश, वंश अंश हंस, | 
कींरंति तिहारी . छीर सिन्धु लों भरी रहै 1 
'अतुल. अगाधं बोध बिमल _बिधाता. जेसोः 
3 ` ` ` स॒वंगुण ज्ञाता: ज्ञान. आनंद - करी R 
` ण्ड मातेण्ड सौ प्रचण्ड तेज. लोंचन. में, 
5 zA ताही WE ज़्वाल ..भ्ररि... उरः में. Gn 
_ ब्रज .बलबीर रगणंजीतसिह ...तेरी A, 
` ` =` go के. भौनं “भौन ` भाजर परी RII 


T Ae - आप महाराज रणजीतसिह के राज्यकाल में it m = 
|= 1 1 ये भरतपुर निवासी भ्रौर जाति के-ब्राह्मण थे -आपःढारा Fe 
(उपलब्ध नहीं हे i फुटकर, कवित्त ही Ja हैं। इनकी काव्य रचता. | 
२१२ यह प्रतीत. होता हैं ...कि भाप एक कुशल काव्य-सर्मज्ञ-ये 1. पको a 
-भावीनुकलः है। भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों में अच्छा समन्वय eT 
एवं थमक लिखने में सिद्ध हस्त प्रतीत होते हैं। भक्त ee SET. के 
कविताएं लिखने में ग्राप अत्यन्त के फुटकर uetus BS 
स्वरूप प्रस्तुत किये जाते हे 
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(x8) व 


पापी तीन तापी जापी नापी- श्रौ उपापी सम, : .. ..- 
... . सोहत सुधापी जीव, :आपी- थल थेया कौ । 
बारुकत बारिकन बारतन बारक By 
. . wr we altar उवार वरः देया कौ। 
नातौ कीनौं.:हातौ नातो ` पूरयो सुरपुर ही कौ 
पातौ :कीनौं “बंशींधर' . मुकत. भरेया कौ। 
कामना की गेया काम-तरु की BATT Ae - 
तरनि-तनैयाः-ते . उजासो. सेस-भेय। कौ । 
दूसासने gut दुकुल. ` गह यो दीनं बंधु, | 
ese (दीन g के द्र.पद-्दुलारी at garth हे । 
छाडे पुर्‌ ma को 'ठाड़े faz पारथःसे,  " 
| ` भीम महा भीम ग्रीवः नीचे कर डारी है। 
gat sdb अंबर Wat कर्‌यौ “बंशीधर, _.. $ 
भीषम करण द्रोण सोभा at निहारी gi | 
सारी Wer नारी हे कि नारीं मध्य सारी है ‘EE 
RET कि नोरी ही की सारी हैं कि सारी ही की-नारी है॥. 
संदल गुलाव रंग रेनी. अंग. चन्द्र उद,. .. 
. Mel कहा महा रूप पांतिकी. निकाई है । 
बेसर विलास. 'लोल ' लोचन मधुर..हास. .. - 
faa के हुलास की गुराई मुख छाई है। 
त्यौरी की तरंग. भ्र:अ-भंग. में ग्रेनंग: कोटि,..... ५ 
कौतुक करत... मुसिकान ... छेलताई d! 
चाहन- ` चुचात' ललेचात Welt मन), e |, 
बंसीधर' माधुरी अनूप afa पाई & [s 
३५.-गुलाम. मुहम्मद:-यह पीरमुहम्मदखा के पुत्र ये और. 
के राज्य-का तथा दुग d 


uu 
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१ quim é ( ve ) 
pean” र EE CPU dg don 
|... हे वृथपाल कृपाल धनी सुघि लेहु सहांय'करौ “किन मेरी । : 
1157 लु'ज भयौ दुख संकट में ग्रति व्यापत मो तन ब्यांधि घनेरी 1. c 
| `: > ` तो विन कौन पुकार सुनें. मग में ठग हेरत रैनि ्रेघेरी । ... 
` ५ 75 औरनि पास निरास भयौ ग्रंब केवलः आस रही हरि तेरी॥ ` 
o s तेरा ही भरोसा. है तू. कृष्ण मुरारी है। 
मैं दीन विचारा हूँ तू कुज-बिहारी है॥ 
सैं दास कहाँ जाऊं को alg गहे.मेरी २ 
x सुधि ag विशंभरजी wat ग्रास तिहारी-है॥ २ 
चारप्र संहारयौ d गहि केस हन्यो कसाई | 
um -ढील- यहाँ एती, .किहि भांति विचारी है ॥ ` 
“कंगाल सुदामा सौ तें राव किया छिनमें। _ 
| दासी जुहुती: कुब्जा सो राज दुलारी है॥ ' 
' परः काज घने सारे ` गजराज' उवारे तें। | 
... पृथपाल विदुर कीने तू ख्याल खिलारी su ` 
` प्रहलाद बचायौ तँ पांताल बली दीनों,। ... 
.. अवतार “लियौ मथुरा ब्रज भूमि सुधारी है। ` 
s "संसार कहांजाने, ग्रख्तार घने तेरे। 
१7 eye अबु: लाज. SED माघव.-यह अर्ज हमारी है ॥... 


। ४: Se बालकृष्णः यह कविवरं उदेराम के समकालीन थे श्रौर रणजीत- 

| काल में हुए थे । आप teresa के waa भक्त थै । इनकी “राधा प्रतीत परीक्षा _ 

| नांमक.रचना हमारे देखने में आई हैं यद्यपि यह एक छोटी पुस्तक है जिसमें केवल | 

[usd किन्तु: इनको रचना अत्यन्त, भाव, qup रौर. प्रभावोत्यादक है। | 
उदाहरणा देखिए ; 


चि... AA 
2. 4p TU ग्रवतररः PET 


एक समै लांडले कीनी मनः इच्छा । लेन राधिका पर वले परतीत परीच्छ 
केसी घोःराधिका करे परतीत हमारी । ताते जहाँ, जये जहाँ बृषभान दुलारी ॥ Er 
निया भये भूषण सजे तन भूमर सारी । माँग पार बैनी गुही मनों पन्नग-नारी 1 s 

सिख सकल सिगार कै सौरभ सरसार्ये। लखिंके सिवार सार दामन माँहि TA e 
गई जहाँ राधिका gaara किसोरी । गज मराल मन हरन को जिनकी spen ॥ 
Tam देखि के अति आदर कीनो । आसन d कर पान दे कर बिंजना r TN 
1 अवलोकिके मन माहि बिचारी 4 यह तो कोऊ है बढी महाराज कुम P | 
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( ४९ ) Mil "0 
। जौ पै चाहति EEUU URS जानकें कहत हैँ जो बुरौजफ | 
अहो तियन में राप्रिका:गुन रूपः निधानो ।-कु मरि तुस्हारे कंथ- की -इक अकथ 
। मैं आवत ea ae Fa ST HAAS उठाय- BIN मो-तन and 
। जब हैँ सखी हँ रहो:जब कछ्नु:नः बोल्यौ: अपने सँग; के सखन में मत्त | 
। मेरे मन में रिसःभई- कछु न; बाते ।हों:पुनि- चलिः आई. सखि तेरे हि 


३७-हुलासी:-यह कवि भरतपुर के रहने वाले और जाति के ब्राह्मण) 


आप वीर रस की.कविता करते. थे। SAT “कबिता: काल. सम्बतु १८३४ कि 
आस पास ठहरता,हैः। 227 | 
उदाहरण (mf) 
ग्रलबर, _ . उदेपूर, .. .बीकानेर,.. जोधपुर, `, . 
कोटा, औं करौली. पीठ जयपुर के दे गये । 
राजा , रजपूत . धुर , दक्षिण, xl पछांह के, ... 
fava fad p ग्रापे बस. ह्व. गये । 
कहत "Eun. राव. राजा सब. पूरव. के). ... 
` हारकं नबाब, अंग्रेज: टोपी od o गये। 
wq. दीप Ast wl. AST भरतपुर, .... 
` ` बाके, गढ़... EET श्रनेक. सर है गये॥ 


३८-मूलरायः--यह कवि जाति के ब्रह्मभट्ट (राय) थे ये तहसीत ही 
जिला लरतपुर doner कुरपुर ग्राम: के-निवासी-काशी a A म 
राय.के पुत्र थे, जैसा क्रि स्वयं कवि ने अपने परिचय में निम्न दोहा तिखा 
नंगर नुर कौ देश हैं, ब्रजराजा को: धाम, 
^ .. तामें . ग्रन्थ बनाइये, मूलराय कवि... रांम ॥_ 
7 ` “इन्होने पद्यपुराण में बणित -गीता के महात्म कां तामह T 
. विविध छन्दों में भाषानुवाद किया है,।.अनुष्टुप छन्द के परिम 
____ २००० छद हुँ, इनके ग्रन्थ, का रचना काल We १५३६. वि०. है... जस, 


and adai, विक्रम. संवत. .जान .! 
PUR ... - कार मास बदि पंचमी, भोमवार शुभः भान.॥ 
rm Sg x (वेसर ये जाति के माथुर चतुर्वेदी थे। इनकी 
ने ब्रि$-ठह्रत्ा.हैः। इन्होंने-महा सज EISE माई, 


" z x r . Dx ; he Sa 
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हि शाकाः” v^ (५१) 
' CC epe भी en rie eee 2 

॥ क पोत्र पुष्पसिह के लिये “पुष्पत्रकाश' नामक एक'छोटासा ग्रन्थ Horae fao 
T में लिखा हैः! इनकी कविता 'का। उदाहरण नीचे प्रस्तुता किया जाता हैः-- 

a : ब्रज. aE Bt, कु'वरः.प्रताप-। 

LH ताकी :: सिह बहादुर: श्राप्र॥।; + ६ 
Wd oc se पहुप्रस्िह॑> = ताकी sos परिगास । 

| ताहितःकिय, यह 'पुहुप-प्रकागः ॥!. 

गो गोपी गोपाल गन, गुल गुलाव“ गहि पानि । 
Tat गोर्कुलचंद को, गुन्जा गुर्न्ज गुजानि॥ 
बिल बिलांत वाला विकेल, बाधा विरह विशाल । 
चल इ देशी es चेल, is गदां 


u 


Toc “ e 
d 


; है vUDP BUD XB INE के एका 

| Xo पदमाकरःये ` जातिं के संगं बरह्म" थे" इनके पिता का 
| नाम मोहनलाल भट्ट था । पंदुर्माकरें का “जन्म बांदा में सम्बत्‌ १८१० वि० में 

| माना जाता है। भारतीय कांव्य॑ं-गंगनः Wife सूर सूयः रं तुलसी शशि & at 
| पद्माकर शुक्र के समानं देदीप्यमानः है इन्होंने mmo राजां महाराजाग्रों 
सै ग्रतुल सम्मान एवं प्रचुर द्रव्य प्रापतं किया था । यहें/भरतंपुर Ra रगजीतासिह 
के समय में उनके पास -भरतंपुर TEV । 'यहाँसे भी इनक्रो बहुत सम्मत 
| एव षन दिया ware महासा जा”्रणाजीतर्सिह 'कःउनकेपुच बलदेवसिह के विषय _ 
.| भ इनके फुटकर वीर रसकेश्बंहुताकबित्तायहां aa उनमें से | 
नीचे प्रस्तुत किये white: tpIfs sue PSOE TINO m 


डेंकन के- घोर शोर माचौ..चहुँ, ओर IÈ, = d Le 

PE की भकोर ais. Fad, re 
कहै पदमाकर _ ade भुज uhi i I 
हका परं gar कै gaat WA UD |. 
NES ES kea | 
W कर. प्रचंड जहाँ काटे गरि, कुछ तहा... | 


ae सुत माली Pete बने. 
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(४२) भरतपुर Sen 
ioco कहर Seb कौस किलकाली कौ कोलाहल सौ ES 
— ~ ¦ ४  हालाहूल : सलिल)" धरातल; बडब pq 

कहै 'पदुमाकर॑ महीप रणजीतसिह, | 

तेरौः कोपः देख यों दुनी-सें को न दवको॥। | 

- चिल्लिन कौ चुंगल बिजुल्लिन को. तीखौ तेज, ` | 

: बांकुंरौ. ' बबा है बडबानल अजब कौ 
गब्बिन कौ गंजन गुसेल Te गोलनं को 

गाजन को गंज गोल TAT गजब कौ ॥ 


उच्छलत सुजस sem नव लच्छ..दिच्छ, | 
दिच्छिन g छीरधि लौं स्वच्छ. छाइयत है । 
कहे . पदमाकर . महीप . रणजीत सिंह, 
ग्रच्छिन Gone पर तिच्छ . पाइंयत है । 
पृच्छ विनं लच्छि लच्छि विकल विपच्छी होत 
गब्बिन के मुच्छ कर तुच्छ नाइयत है। | 
fees प्रकटत:-पुच्छः' कुख्छ कुच्छ::पर' शेष. जब, .... . | 
7 रुच्छ प्ररि..मुच्छ पर हाथ लाइयत' है ॥ E 


पेले. को Metals 'मीच मेले को मुठी में झुकि 
AeA WaT” मुसल्ल बलवीर 
VER ho 7I OR :“पदमाकर'; WHSC को: उमादल : पृ, Y 
ba 757.7दडे. कौ geet, घेग. ater समीर at 17 7 
गग. 401 बेजै कोक बलाय -मदः मंजे को: महीसुरन;": | 
CEE 550 गंजे;को गरज ae ated} :सुनाःसीर ?की 177: 
मोडे को दई को झव लोडे को ्रगनि Te, “¦. ` 
आडे को अंतक वीर बंका रणधीर को॥ 


दाहन तें दूनी तेज तिगुनी त्रिसूल ह त, | 

चिल्लिन ते. चौगुनी  चलाक  चक्रचाली तें। . 
 . - कहै. “पदमाकर ` विलंद बलदेवसिह, | 
ME ऐसी समसेर. सेर संत्रन q^ घाली d ou 
= पाँच गुनी पवि ते पचीस गुनी पावक ते, | 
प्रगट पचास गुनी ' प्रलय पनाली. ते! : 
सपंन सो सौगुनी सहस्त्र गुनी सूरज तैश 7 
लाख गुनी लूक तै करोर गुंनी काली तें ॥ ni 
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| ४१-मुरलीधरः-यह जाति के. भट्ट ब्राह्मण थे । इन्होने. अपनी 
`| बबिता में 'प्रेम' उपनाम का प्रयोग किया: है, और कहीं कहीं पूरा नाम “मुरलीघर' 
॥ भी लिखा है । इनका कविता-काल Wo १८५० से १८६० वि० तक माना जाता है। 

| इन्होंने महाराज रणाजीतसिह के समय में. होने वाले “अंग्र जी युद्ध' को अपनी 
| आँखों देखा था । यह बड़े प्रतिभा सम्पन्न कवि थे। इंनकी रचना सरस ब्रजभाषा 
। में है। कतिपय उदाहरणा प्रस्तुत हैं:-- . हक 

| afaa 

: चढ़े हैं फिरंगी भयौ भारत भरतपुर में, 

तोपन तराप' के हलान- पै हलान की। 

सूरज सुजान कौ बहादुर लस्यौ है तहाँ, 

E छीन लई खेतन में खग्ग जे खलान की । 
Ya यों प्रचण्ड महि मंडल को मण्ड रहयो; C 
पूरन प्रताप थल थलन थलान की। 07 
- काली करी ga फिरंगी सब oto . - | 

' एंकहू न कला चली 'पथर कलान की! 


केसन की नवनि, नवनि बरुनीन की है _ | 
भुरि भाग. भौंहन बकाई बीज बे रही। 

नासिका नबेली की, अनूप रूप प्रेम राखि, . 

` - दन्तन की दमक दुख दामिन कों दै रही । 
चम्पक चमेलिन at चरचा चलाबै m : 
हि... अंग की सुवास, छित छोरन लों wd रही! _ 
| पाई असि तावी ग्रौ सिर्तावीनैनरंगकीहै _. 
आंबी अंग रंग की गुलाबी रंग हर॑ ea | 


'कंटकः गुलाव क्यो गरूर करे अपने मत, _ || 
- qo कंज केतकी सुबासन 'के ढेरे ह 

आदर ते -एक दिन ating पे बास करे | | 

आदर बिन जाये कल्प तरु के न तेरे हैं। 

“मुरली? मलिन्देन के कुल की. मरजाद m nnl 

E. ऐसी — "ws हीन फूलन पै क qe ae 
«m तुच्छ बारी E E a न्‌ प्रबाह 5 ze f x E 
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( VY, ) भरतपुर Min 

` .४२-धौकल मिश्रः-ये महाराज सूरजमल के भाई प्रतापसिहके ह| 
तेजसिह के ग्राश्रय में. वेर में रहा करते थे!। ये जाति के ब्राह्मण gal 
रचनांग्रो से कविता-काल सं० १८५० के' आस पास ठहरता है । इन्होंने 
भ्राश्रयदाता तेजसिह के लिये “शकुन्तला नाटक' तथा 'प्रवोध चन्द्रोदय' qul 
सरस ब्रजभाषा में पद्यानुवाद किया है.। “शकुन्तला नांटेक' का रचनान्कात है 
१८५६ वि० है । कविता काव्योचित गुणों -से. सम्पन्न, :सरस;. unm 
सुमधुर है । प्रबंध योजना अच्छे प्रकार की है । । 
i शकुन्तला ( अवतरण ) | 
तन चंद कला सी, सिघु सुधा सी, मनु चपलासी रुचिकारी। | 
फूली जनु बेली, पीत चमेली, गति भ्रलबेली सी धारी॥| 
सारी दुतिकारी, . पीत . किनारी, उज्वल तारी धारि लई, | 
गलके रंग कारे,-...पन्‍नग. प्यारे, . गंध. सुधारे सोभ an] 
वैनी रुचि, देनी). कास नसैनी पन्नग o ddp सी wii] 
पारी सुभ बन की, घटा सुघन की, सुचि चिज मन की छविः छाजं॥ | 
मुक्ता फल मंडित, सुरभि dünn sane पंडित सी ati] 
झमकत कदम्बनी, मनो चन्दनी, जलधि नन्दनी लखि WW] 

. ` प्रबोध-चर्द्रोदय | | 

पीन.- सघन कुचवारी, प्यारी कमलिनी इमि गाबौ । 

समय कुरंग नैनी, पिकबैनी हमको: :हिये saat ll 
दिगम्बरी सिद्धन. के सत.. की, मत नाहीं मन में लाबौ | 

ग्रहो कपालिक. दरसन ही. यह,. मोक्ष रूप ही; गाबो ॥. 


४३-सूरतरामः-इनके पिता का.नाम महापात्र,केवलराम.था। TH 
के ब्रह्मभट्ट थे । इनका निवास-स्थान. ग्राम जहानपुरः तहसील बैर था। d 
महाराज ग्वालियर की श्रोर से दो ग्राम जहानपुर व मुखेना जागीर मे शि 
जिनको उनके बंशधर भ्रब तक भोग रहे हैं। इनका कविता-काल ao take | 
आस पास ठहरता है। खेद का विषय हे. कि: इनका: कोई: ग्रन्थ उपलब्ध 
होसका है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण निम्न लिखित-हैँः¬ | 


एक ही पांव सों, सेधिया साहब at] 

QUT पच्छिम उत्तर दक्खिन्‌, लोक पती” मन माँहि डरा है 
. दुसरे पांव i. | 

झरत. सातह दौपन मे, तुही, लंगडा सो तुही वगहा 
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सूदन-काल: | m ( ५५.) 


कवित्त. que 
ga बिदारनी, सकल जग तारनीय, | 
प्रन. प्रति पारनी, wem हरि नाह की । 
वृन्दावन wr केलि कारनी, हो तुम ही, NES 
सँहारनी' हो सबके तन मन दाह की। | 
“सुरति gafa रबिनन्दनी जी कृपा कीजे,  ' | 
दीजे लाल-लाडली की भक्ति उत्साह की । 
और जेती कामना सबै परबाह देहु, 


W परबाह एक तेरे. परबाहे. “की ॥ 
॥| b९४-भागमल्लः-ये जाट जाति के थे और महाराज रणजीतसिह की सैना 
„ | के एक वीर सैनिक थे । सैनिक होने के-नाते वीर . रस में. इनकी ग्रभिरुच होना 
स्वाभाविक था । इन्होंने तत्कालीन: युद्धों का बड़ा: सजीव रुः ओजस्वी ub 
| किया है । संयुक्ताक्षरों से युक्त अनुप्रासो के प्राचुर्य ने कविताम्नों को अत्यन्त वीर 
| WISH बनाने में सहायता पहुँचाई है "इतके वीर रस के अनेकों फुटकर कवित्त 
मिलते हैँ । उदाहरणा स्वरूप कुछ पद्य प्रस्तुतः किये जाते हैं:-- 
; . कृवित्त 
दक्षिण से घांयों सूर बीरन' सजाय wi 
आये सूरबीर ` मगरूरे  महमत्ता के । 
ब्रज हू में आये ब्रज बारे ने सहाय कोनी; | 
गौ मोर पारे सुख दीये aac के। 
कहै “भागमल्ल' हल्ला कीयों जसवन्तराव/. ` 
cows dic मद तोरे सद सत्ता के । 
तेरे तेज तत्ता ते: चकत्ता में न रही सत्ता, २ 
' लत्ता से 'उड़ाये aa गोरे' कलकत्ता के॥ 


गोरेन की बीबी डकराय के» पुकार करे,' i 
` ` -आजोःः हो कंतः जसबन्त चढ मारंगा। 
आन परे ब्रज-भूमिःभोरे काहग्रौर ही के  ' | 
- ये ब्रजवाराः तेरी भुजान को उखारंगा D 
"P सूरबीर तेरे गोलन को गिने' नाहि, AA 
| . लैकें.*समसेर जोधा जौघा कु पछारगा | 
तुरक Ram. चपरासी सब“ हार गये, mm 3 
.जसमत्ता: जाय. कलकत्ता URS पारगा ॥ 
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(५६) | 0002... 
४५.-वृजेशः-त्रजेश. जाति के ब्राह्मणा और महाराज ius 


समकालीन ये । अपकी. रचनाएं बहुत उच्च कोटि -की हैँ। यद्यपि ग्रापका ३ 
ग्रन्थ तो हमें उपलब्ध नहीं हुआ है, तथापि कुछ फुटकर कविताएं पर्याप्त माग 
' मिलती हैं। इन कविताश्रों के देखने से यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है ul. 
बडे प्रतिभाशाली कवि थे।. आपकी. रचनाओं के कतिपय . उदाहरण प्र 
किये जाते हैं | 
कवित्त 
पूरन पुरुषः ताकौ पारहू . न पाबे बेद; 
गावत पुरान ताहि मंगल विनोद i 
पालने भुलावे हलरावें पयं प्याबं मसिः ४ ` 
Hs बिन्दुक लगावे माल: धारे सन मोद में । 
“अज भ्रविनासी Ser दानव बिनासी प्रभु, m 
: सची कमलांसी : तहाँ रहत प्रबोध ue 
CHEN TT - सुकः सारद . महेस  सेस,ः.: ` ` ` 
जग जाकी गोद में सो जसुधा की गोद में॥ 


घनन की At. नभ-- मंडल. दसौं दिसान 
साजे: अ्रवसान.. के निसान ब्रज बोर पर। 
तडित तड़ाकी ..बहु- बद्दल. बल्लाकी स्याम, : ` 
- धाम घर खंडन - घुमंडि ..बरजोर पर। 
पौन के फनाँट भर भरना : 'ब्रजेश'. जल, . . “, 
END .दयाल. गोप. गोपी जत - सोर पर! 
मूलते उखारि कर-पल्लवः सम्हारि fuf - ` 
फिरकी. at फिराय त्यों बसायौ नख कोर पर || 


मंडि नभ dee, aden wife धन, : | 
` मंडि मंडि age घमंड अति जोर पर! | 

खंडि जल घोर जोरा .जोरे ही भ्रपारे:जीव A 
` „ ` जंतुन प्रहारे हा हा सब्द सुर सोर पर । 
पौन तरु तोरे गोपी .रवारनि करोरे. त्योंही, - | : 
कंप. तन गोरे राधा लाइ मन मोर पर! | 

meat कलित, भुज दंडन बलित कर, E 
`` महिते खलित गिरिः घास्यो नख कोर पर 
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gaT l _ ( ५७ ) 
घटा. घिरि ग्राई कोप बासव पठाई JA, 
जुथ्थन सुहाई लूम लूम ब्रज We RI 
धक पक धाई गोप गोपी मन भाई गाय 
बच्छ अकुलाई करे करुणा किसोर पर । 
जसुमति मैया ढिंग नंद बलि भैया ताकि 
ता छिन कन्हैया गिरि गहयौ बर जोर पर | 
हर बर. धाय YT दण्डन घुमाय हाल, 
करन पे छाया त्यों sum नख कोर पर ॥ 


अमित पारें नभ-मंडल qum घन, 

सायुध संहारं धाय धाय AT बोर T 
चपला की Mt धर धार जल Bla पौन, 

TT तन -कोंधे त्यों समूल तरु तोर पर ।: . 
करुना के कंद ATA दुख कंदन कों 

qaa घुमाय.. ddr घोर बर. जोर पर । 
मघवा. खिसाय ax कंगन फिराय गिरि 

छत्र सम छाय. के तुलायो Aa कोर पर ॥ 


नैन aaa ( afar ) 


खंजन d खरे मनरंजन गुमान गुर, 

गंजन गहीले गुन गाहक करोरी के । 
मृग के मलीन मन बेधत परीन पुज, _ 

मीन og ग्रेधीन कर्रे भंजन चंकोरी के। 
मैन कैसे बान खरसानं के सुधारेः तीखे 

` उज्ज्वल ग्रनियारे कारे भार की मरोरी के | 

सौतिन के साल नंदलाल श्री “ब्रजेस पाल, 

राजत बिसाल नैन कीरति-किसोरी के॥ _ 


केसु के कुसमन की कफनी करी है कठ, _ 

IE तसवी कलीन मन मोद उपजायौ है । 
| अंबनि कौ मौर सिर टोपी at भवा है सेली 

B. ` अलफी भ्रनांर भौर गुज छवि छायौ है। 

| - भार्‍यो मकरन्द द्रम डारहिं करि दंड घारी, ` 

| ` खप्पर समीर यों “ब्रजेस” गुन गायो है | 
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(453) | Mill 
get बेपीर भीख प्राण की वियोगिन सों, . E 
माँगन फकीर @ बसंत चलि आयौ है॥ 
मुरली बणंन ( कबित्त.) 

माथे मोर -मुकुट रसाल सिरमौर sni, 
फूले. E सरसों फूल कु डल. श्रवन है । 

झलकें: भ्रमर जुग लोचन कमल मुख, 
चंद, देख :ग्रति श्रहलाद* के “भुवन है । 

मुरली. मधुर .गानः पंचवानादि.: तान, 
कोयल कुहुकि मान माननी दवन है। 

श्रीमत ae महाराज बलवंत जू के 
` 'राजत' बसंत रूप राधिका रमन है॥ 


४६-गणोशः-ये जाति के ब्राह्मणा और भरतपुर कें निवासी थे। झा. 
कविता-काल Wo १८६० से do १८९० fao तक ठहरता है। T भरतपुर १ 
महाराज बलवन्तसिह के दरबारी कवि थे। इनके पुत्र लक्ष्मीनारायण ब ऐ 
युगल किशोर भी कवि थे । ये दोनों भी महाराज बलवन्तसिह के दरवार में| 
थे । इससे यहं पता चलता है कि उक्त कवि बहुत बृद्ध थे । इनकी Tij 
से एक पुस्तक “बिवाह बिनोद” प्राप्त;हुई है जिसमें उक्तं महाराज के विवाह 
सुन्दैर ढंग से वर्णन किया गया है । इनकी कविता का उदाहरणा नीचे प्रस्तुत fa 
जाता हैः-- | 
SI फुहारे जलः जंत्रन ते o जल - धारे 

` _.. देखेः लग; प्यारे; न्यारेःः न्यारे- बुन्द वारे हैं । 

तोप तरवार wo कें: मुक्ता : समूह स्वच्छ, oc | 
, '* '¬लाखनः ` परतते. do gef fun हैं। [E 
चृप-सिरताज महाराज tomcat; 70 (सि 
sco बलवंत-. दूल्हे od सरूपबंतः बारे हैँ। | 

मेरे जानि व्याह. के. तमासे कौं उछाह जानि, «s री | 
मानों हेत मानि Gne बरुण, पधारे E 


४७-जसराम:-इनके विषय में इतना ही वृत्त उपलब्ध हों aali 


जाट जाति के थे और भरतपुर के. रहने;वाले:थे:,। इनका: HAE 
वि० ठहरता है कयोंक्रि ये. भरतपुर-नरेश. रणजीतसिह-के-यहां: दरबार 
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ese ( xe ) 
इनके वीर Y T छन्द: पाये जाते हैं। ये खरी खरी कहने में न हीं चकते थे 
राज दरवार में गुरिएयों का अनादर कराने वाले दीपचन्द वं पलाग्राम के त 
(gae) और किंशना पर अप्रसन्न होकरं आपने “सातःभूत खेले” वाली ग्राम्य 
| लोकोक्ति का प्रयोग बड़े सुन्दर ढंग से किया है। इनकी कविता के उदाहरण . 
नीचे प्रस्तुत किये जाते है:-- 


कवित्त 

देख दरवार दीपचंद सों प्रकासित है, 
` ताही . छाय . मीरजी अमीर बुद्धि साज की । 

पला कौ पटेल जो. पलाय देत ताही छिन,. . | 
सही रहै येही कहे. ्रायुस ब्रजराज की । 

fre “जसराम” जोर जाहिर जहुर जूद, 


| .. faat विष-बेने d, खोय लाजँ ताज की । 
इक आवै दीन दुखित ` सहाय दरवार जान, , .. 
र) सात भूत खेले,..कहो कुसंल का. राज की dU 


मच्यो घमसान कोस, तीन: लगि: लोथः परीं, ¦ . .; 
, 5 मर; गये, सूर „सांचे मोहूरा :अगाह ते । 
वाई यों भुजा ते मार कीन्हीं जसबन्त राव, fii 
Su AXE wre मुण्ड,. लागे, वे (सलाह ते । 
कहत “जसराम” sinter जंग हारि गये, 
जीत जदुवंसी' सुर लड़त उच्चाहते । 
दोऊ दीन  जान्यों. महाराज” रनजीतसिहं, . 


` हारि के "फिरंगी फन vedi करॉह तै ॥ 


 ४८-गंगाधर:--ये जाति के बराह्मण ग्रोर 'भरतंपुर' कै मह m 

का कविता-काल विक्रम do १८६१ माना जाता है Eu E 
की प्रधानतां है । ऐसा प्रतीत होता हैं कि भाप महाराज रणजीतसिंह के 

TAIN कवि थे । एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता हैन 05007 

पारथ मचांयौ महाभारत CONS ` ¬, 
0 RR भूप ome are से सल है । 

“गंगाधर” कहैःःसमसेरनः की जड़ा SD 00007 

` उधड़ा:घड़ीः/तोपन के गोला? यों!गजत हैं । 
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TOD EE भरतपुर Efa : | 
जहाँ कर रारि fire गोरटा TRE भये | 
di wg TE रण-खम्भन तजत है । 

| फिरका. फिर गिन के फार के फतूह कर, . 
| जीत के नगारे रणजीत के बजत EU 


४६-प्रसिद्ध:-ये कवि जाति के ब्रह्म भट्ट थे। ये महाराज रणजीर्ताह ` 
) पलटन में सैनिक कार्य के द्वारा जीविका ग्रजेन करते थे। इनका ATT C 
| १८६१ के आस पास पाया जाता है । इनके वीर रस के अनेकों फुटकर | | 
- मिलते है । उदाहरणार्थं कतिपय पद्य प्रस्तुन किये.जाते हँ:- ” | 
_ aaa 
सुरपुर . भवन, _ भरतपुर देखन . कों 
` ` काहे काज आये हो. फिरंगी सूर छत्ता मैं । 
धर के नसेनी चढ्यौ कुरली खंड़ग लिये 
किये -मन':भोरे. गोरे. सूरत. चकत्ता में । 
कहत “प्रसिद्ध” ' मंहाराज:' रंणजीतसिह, ` ' 
. ८: ` धाय घाय धामें पग .ग्रागे ही धरत्ता में । 
भेजी फोर पटक पछार खात खंभन ai, 
: / 5 लेडी अँगरेजन की रोवे कलकत्ता में ॥ 
| ui. 
_ कछवाये खरभरे लरे. नहि एक लराई । 
wa. भजि . गये गिरता dens WU | 
दक्षिण लक्षण भरे, रंग कवियन मुख भांखी । 
-. दीघ,. देहली भई. :मेंढ' सूरज. सुत्‌ राखी । 
दिगपाल हालि भुवपाल भग जब तृप वल. चढते जहाँ | | 
रणजीतसिह नहि जनमते .तो हिन्दुन हदं रहती कहाँ ॥ . | 


देखे दुरबीन, -कडाबीन” :वांन' संग: .“लिये | 

सत्तरह. पहर हल्ला कीये मदमत्ता 95 | 

dit: पट ast Ht बुज पे निसान दिये | - 
` ताने ` फहरानेः 'मोरपच्छ aac के | 
जोगनी' जमात पांति बैठ कें: Heard. खात, e 

भाँति भांति मासन ware नव खत्ताई के! | 
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+ ` (६१) 


कह “परसिद्ध ` महाराज auntie, 
: सत्रह हजार दल / काटे कलकत्ता के॥ 


५०-रमेश:-इनका कवित्ता-काल सम्बत्‌ १८६२ से १५८०बि० तक माना गया 
| है। इनका पुरा इतिवृत्त ज्ञात नहीं होसका है। इनकी कविताओं में रसानुक्कल ग्रोज 
| एवं प्रसाद गुण का प्राचुर्य है । स्वाभाविक ग्रनुप्रासों के सम्पर्क से इनकी रचनाग्रों 
| .में प्रदुभुत चमत्कार उत्पन्न हो गया है। इनका लिखा हुआ एक नायिका-भेद 
| er तथा महाराज रणधीरसिंह की प्रशंसा के कुछ फुटकर छन्द मिलते हैं। वीर 
| रस कीः रचनाओं में से कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं r 
E. महाराज रणधीरसिह कां ग्रांतक वणंनः= 
कवित्त 
तेरी धाक धरक धराधिप धर घरात, 
घर छोड़ धावत धरा की लाज घारें ना । 
कोटिन. के कोटि सुनि उद्धत निसान gh, ` 
: सुने कर्‌-पल में पलाँयन में हारं ना. 
- भुकि भुकि भारन में छिपत पहारन में, 
| प्रान. हानि जानि हार जीत .कौं बिचारे ना । | 
श्रीमत्‌ ब्रजेन्द्र महाराज तेज तत्ता देख, ` : 
पत्ता से उडत बैरी सत्ता कों सम्हारेंगा | 
महाराज रणधीरसिह के अवो का वंन | 
उच्छलत Gp eger बल के बलच्छ ,दच्छ, E 
_ weg गहि गच्छति सु तुच्छ क्रें पौनः कों । 
गच्छन निहारि के सुपच्छनि के पच्छ हरे - 3 
` पच्छिपति के से बच्छ बच्छि तन कोन कों । 
श्रीमत ब्रजेन्द्र के हयेन्द्र बरने “रमेश, .. = 
लच्छित सु लच्छित के weg बर हौन कों । 
दच्छिन अदच्छ के सु कच्छनि के कच्छ खोलि, . aq कों 
vega बिलच्छन. समच्छ करें भौन कों ॥ 
is 5i . हाथियों का x i 
आप ओपे इन्दु तीलमति Fat सं, पानि 
| x pinnae एर spon “रमेश” कहै "br 
उद्धित ade ते. कलिद ते नित D | if > 
. . गुजत मलिद पुजं -मद के Pees Las 
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(६२) भरतपुर कबि 
ऐसे गल गाज गजराज ' ब्रजराज द्वार : 
दिग्गज हू भाजें लाजें सोर पहिचानि के 
सु डादंड उद्धत उदंड नभ-मण्डल में, 
qu सुधा मंडल मुखार्रावद जानि के॥ 


५१-मिश्न सुखदेव गंगाकिशोर:-ये माथुर चतुवंदी “महाकवि dul 
के वंशज थे । इस वंश को भरतपुर राज्य को श्रोर से राज 
का पद परंपरा से चला श्राता है। इनके वंशज AT भी भरतपुर में विद्यार 
आर इस उपाधि का उपभोग कर रहे हैं। इनके पिता. का नाम awa hl 
था। इनका रचा हुआ “संग्राम-रत्नाकर' नाम से महाभारत के .भीषम्‌ पव॑ ब 
मूसल पर्व के अनुवाद हमारे संग्राहालय में हैं । ग्रन्थ के देखने से हम इस कि 
पर पहुंचे हैँ कि श्राप न केवल हिन्दी के ही बरन्‌ संस्कृत के भी ज्ञाता d 
थ में आपने अगणित : प्रचलित तथा अप्रचलित छन्दों का प्रयोग किया'है ति 
सिद्ध होता है कि आपको पिङ्गल शास्त्र का-पुणँ ज्ञान था। यद्यपि ante P 
तत्र अलंकारों का भी प्रयोग किया है, किन्तु उनका विशेष चमत्कार बही | ^ 
दिखाई पड़ता । इतना सब कुछ होते हुए भी हम यह कह सकते हैँ कि Hy ५ 
भाषा में सरलता तथा स्वाभाविकता की मात्रा यथेष्ट पाई जाती है ग्रोर ४ à 
साधारणतः अच्छी है । इनकी कविता के कुछ उदाहरण निम्न लिखित है- | | 


छप्पय 
श्री नारायण शंख चक्र कों धारण करि कं 1... 
अरु नर उत्तम रूप आप ग्रजुन कौ धरि के | 
सब दत्यन की दमनि देव सरसुति मन भरि के ! 
श्री पारासर ` सुनु व्यास आनन्द बिहरि के ! 

gt प्रसन्न मोपे श्रबै कृपा हष्टि अधिकारि के! 

में करत प्रणति तुमकों सदा अपने हियमें धारि a 


: 'कवित्त ; 
पवत केलास मध्य Gait की जुन्हैया बीच 
आपने समान, बिम्ब आपनोौ निहारि क । 
धावत अनेक बार छाया सों विचारि रारि, ' :' | | 
c अति ही प्रचण्ड qwe दण्ड कों श्रमाय.कं ' 
दौरे मत ga! तेरे पदनि के घातनि तें, : ` _' | 
कम्पति है धरती ताकी दया कों विचारि के | 
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ऐसे गिरिजा के सपुत पूत गनपति कौ 
' सदा ,उर ध्यान धरौ.कपट बिसारि adi 


५२-रसनायकः-जेसा कि ATT नाम से प्रतीत होता है 'रसनायक' रस- 


॥ राज श्र गार के सफल उपासक थे । आपका जन्म भरतपुर राज्यान्तर्गंत कामवन 
ह नगरी में भट्ट जाति में हुआ था। आपके जीवन परिचय एवं कविता-काल के विषय 
| में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु विद्वानों ने ग्रापका कविता-काल 
| सम्बत्‌ १८७२ बि० के लगभग माना है । ग्रापका केवल 'विरह-बिलास' नामक काब्य - 
| ग्रन्थ उपलब्ध gur है। इस ग्रन्थ में भ्रमरगीत के ढंग पर पद्य में उद्धव | 
| तथा गोपियों का सम्वाद बहुत ही आकर्षक ढंग से लिखा गया है। गोपियों के द्वारा 
| प्रयुक्त उक्तियाँ तो बहुत ही मर्मभेदी हैं, और भाषा भी भावानुकल सरल और 
रोचक है । यद्यपि आपका एक ही ग्रन्थ देखने में झाया है फिर भी इसके देखने से यह 
YA विश्वांस नहीं होता कि ऐसे उच्च कोटि के कवि ने केवल एक ही ग्रन्थ लिखा हो। 
ने ४ केवल इसी एक ग्रन्थ के अवलोकन से यह कहा जा सकता है कि आप काव्य-कला के 
jj mà मर्मज्ञ एवं प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। - “विरहबिलास'. ग्रन्थ से आपकी 
न सरसता, सरलता, मर्मज्ञता एवं विद्वत्ता की पर्याप्त झलक मिलती है । ऐसा प्रतीत 
५ होता है कि सम्भवतः जंगन्नाथदास “रत्नाकर” को 'उद्धव-शतक' को प्रेरणा 
| रसनायक के 'विरह-बिलास' से ही मिली.हो । इस ग्रन्थ के निर्माण काल के विषय में 
कवि ने स्वयं लिखा है:-- | | 
| mena जु वहत्तरा, सम्बत्‌ सावन मास । | 
| सोमवार तिथि तीज सुभ, प्रगटो विरह-बिंलास॥ | 
आपके 'विरह-बिलास'-काव्य के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जारहे हैँ: 
उद्धव ( दोहा ) 1 
ग्रलख निरंजन ध्यान घरि, निगुन ज्ञान उर घारि | 
जोग जुगति Raag अबे, सीखो सब ब्रज-तारि ul 
गोपी ( दोहा ) 
अलि ! बौरे aie बकत, कह दुवारिका कार्द । _ 
बसत निरंजन सुचित ब्रज, श्री घनश्याम सुजान || 


i है काहि 

व्यापक जगत ब्रह्म अलख कहाँ है का 

आदि निरंजन नाम रोगे सब YA ले । 

केसो अविनासी को है ? बेद जो बखानें wife | 
fag न जानें हमें एके रंग रेख ले! 
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sq ही बसत “रसनायक' न आन ठौर, : 
काहे भकभोर करे सुचित विसेख लै। 
बौरे at and ऊधौ द्वारका बताब कान्ह, 
कान्ह हैं हमारे घ्रान प्रानन में देख ले॥ 
अन्य सखि (दोहा) 
प्रेम-सुधा जिन जनम सों, afer चाख्यौं अनुकुल । - 
जोग जहर तिनको कहा रचि माने मति भूल ॥ 
कवित्त 
जोगले सिधारे तुम कुबिजै दै भोग आये 
. निरगुन- at लाये लम्पट aag ghi 
रोकत सरल पन्थ बेद श्रौ पुरानन: के 
LE थापत ma पथ निलजे सिहातु हौ। 
- यामें धों कहा है “रसनांयक' वृथा है बाद, 
चाह जो gat सो न चरचा चलात dbi 
अपनी कहत पर-पीर ना. लहत . ऊधो 
- माधब मिले की बिधि काहि ना बतातु हौ॥ 
के ताया सवेया | 
arg दै जोग wed तुम्हें हम जानी sb बडौ जस लीतो।| 
केसी अ्न्हौती कथा कथिकै, भरि श्रौननि हाय हलाहल ala 
काहू की नेक दया न लई “रसनायक'- बैर बिसाहँय नवी 
क्यों हमसी ग्रबला- बपुरीन पे ऊधव श्राय कं ऊधम 
राधिका जी का पत्र श्री कृष्णं को ( दोहा ) 
एक वेर ब्रज आइये, सुन्दर स्याम सुजान । 
सुरति समैं न रुसाइ हौं, मोहि तिहारी आन d 
E कवित्त : 
एक बेर आय ब्रज-बिरही- जिबाय लीजे, au | 
Ta मन मानें सोय कीजे. सचुपाय हाँ. 
मान ना करोंगी “रसनाथक' धरौंगी धीर | 
गुन ही गनौगी पे -न shpp गुनाय d | 
पीबत wat दंत देहों a कठिन जुग, - ia 
कुच ही wd न अंग gui छुबाय हौं 
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get t ( ६५.) 
. :ज्सौै हैं. हजार मोहि नंद-के कुँवर अब 
E सु-रति :समै; नः हा हा “रावरे.- रसाय हों.॥ 
SIRT अनल - अगाध -हरि,-विरह ब्याधि वढ जाय । - 
<o मो जीवत ..जदुपति sd, ब्रजहि बसाबै आय ॥ 
'कवित्त 
ग्रापनौ बतन - छांडे- कीरति we न WR. 
... . चरचैः करत लोग नाहक' हेसाइये । 
प्यारे परदेस “रसनायक्‌” रहै हो, भ्रवे,- 
| . घरकी बिचारी कहा सो हू. तो सुनाइयै । 
ग्रति ही अनन्य दई बिगरी sas मोहि. 
. जीबत वचाय तन तापहि नसाइये। 
att है सकल ब्रज विरही _बिकल याते, ~ 
गोकुल È ma ma गोकुल वसाइथेः।। 


घट की न जेल भरे, मगः की नंपंगधरे, , 
घर की न सुधि करं, लैति हैं. उसास री । 
एक सुनि - लोट गई एक्‌ बिन we भई, 


aly एकन doner “ छूट ग्राए आँसुरी । 
iu एहो “रसनायक? याते. कहछू तो STAT कीजे, 
qu एसो;-तो करो .जासों. होयः'न. उपहाँस री । 
ui दीजिये जराय. वन-बाँसन :- कटाय; फेरि; 


उपजें बाँस बन ape न बाँसुरी ॥ | 


| ५३-मोतीरामः-ये महाराज-रणाधीरसिह के दरबारी कवि थे। उनका 

|| केविता-काल daq १८८० fao के आस .पास ठहरता है, परन्तु इनकी रचनाओं में 

॥ महाराज रणघीरसिह.से लेकर महाराज बलव॑तसिंह तंक का वर्णन मिलता Au 

r N पिता का नाम रघुवरदास था जो प्रसिद्ध, महाकवि रामलाल के दो ग्रन्थों 

A x ये नगर के निवासी: तथा-मुद्गल गोत्रीय ब्राह्मण थे 1:इतके रचे हुए दो ग्रन्थों _ 
|| पता लग चुका है, जिनक।-विवरण इस प्रकार है-- Ya 
| ae १-जरजेन्द्र-वश्ञावलीः-- इस ग्रन्थ में 'भरतपुर राज्य वंशका A | 

CJ पार पूर्वक रसीली भाषा में किया गया है । E 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. wa AES 
BU sv a आय 


PEERS RNS! 
r D 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ६६ ) भरतपुर gigun | 
२-बजेन्द्र-विनोदः--यह रीति ग्रन्थ है, जिसमें नायिका भेद को " | 


और उदाहरण देकर भली प्रकार स्पष्ट किया & । 


आपकी भाषा बड़ी ही लचीली तथा श्रवण सुखदं है। भाव व्यंजना त 


| 
b 


तथा हृदय स्पेनी है । शैली qup चमत्कार है और अनुप्रासों की चरा ह| 


ही बनती है । इनकी रचनाश्रों के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये जाते 
्रजेन्द्र-वंशावली- ( दोहा ) 
- महाराज रणजीत सुत, श्री रणधीर ब्रजंद । 
` जगमगाते॑ जग में प्रगट, जांकौ सुजस अमंद ॥ _ 
. कवित्त 
प्रबल प्रचंड मंजु मालती निरुड .मंडि, 
. मलय उदंडन गरूर.. गहि गारिये। 
गहि गहि. dec जौहर. ज्वलित जाल, - 
. पानिप बिसाल मद , चित्त. .तें उतारिये। 
“मोतीराम” रुचिर o अनेक उपचार भार, 
घने. .घनसारः g श्रसार.ऽ कर fÀ । 
हिन्द सरताज तेरे जस पे ब्रजेन्द्र बीर, 
कोटिक श्रमंद चंद चाँदनीन - बारिये॥ 
पद्धरि छन्द 
aft बिमल नीर सरबर अपार, 
जह करत आन खग कुल बिहार । 
कल gu gaat लिये संग, 
तिहि तीर श्राय बिहरे सुढ़ंग ' 
we चक्रवाक चातक चकोर, 
मन मोद भरे. बिंहरंत मोर । 
- कोकिल कपोत कजत LATA, 
मंजुल अनूप बहु बगन जाल॥ 
i “भुजंग प्रयात छंद - 
लगी uRE ओर झालर झमंके, 
सु तौ चन्द्र की चन्द्रिका सी aaa | 


चह ओर जर तारः की कोर साजे ।-" 
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घटा सर्द की सी अटा श्रौ werd, 
छटा सी चमंकें जहां गेह ' नारी । 
रची है सची चित्तसों चित्र सारी, 
खची स्वर्ण सों रूप की रासि भारी ॥ 
| कवित्त. | 
जलद बंदुक चहुं श्रौरन sum राजे, 
साज पोर गण शर यायी 
छटनि छतारि स्वच्छ रंजक अपार छबि) -: 
d WW धार घुरबान रार निरधारे हैं | 
'मोतीराम' मोहन सरस सुर सार धार, 
«ifc धर गोलिन गुमान गार डारे हैं । 
पावस न होय वीर खेलत सिकार, 
i महाराज रणधीर के करोल बल भारे हैं॥ 
' बुर जन बुरजन गरजे गंभीर धुनि, | 
` ` लरजें "पहार बन सघन समाज सों । ˆ ` 
चमकत रंजक चपल चपलासी घोर, 
प्रलय घटासी Gn opor गराज सों । 
- ऐसी तोप तीखीं- गढ भामते भरतपुर की, क 
zA दगतीं ब्रजेन्द्रः बीर हिम्मत दराज सो।- " 
TH कुरावे करे छुब्बत gud भरे, ' EES 
गजब nga अर्रे ate में ग्रबाज सों॥ 
- जाकी जोति जगती में जगत ज्वलित जाल, 
जगर ` मगर . रहै ` दसहू' दिसान में । 
ब्रजजन कोकनद ग्रधिक प्रमोद भरे, n E 
सोक तजि. कोक कुल कलति कलान में । 
मोतीराम! सुकवि -मलिन्दन के बृन्द धाये, : 
: दान gum गंध: पिवत_ WA में ।.: 
सेस नहि ताब . .ब्रजकंत . बलवन्तसिहः F 
उदित प्रताप ..ग्राफताब हिन्दबान में॥ 
कलपलता के कल कोमल अमल दल, 000 
करुना . निलय. गति ललित इलाज के d 
सुखद सरोजन ते ओज दरसत दुनो, | 
कलिमल. दल: दलमल दराज कै । 


4 | 
Y | वदकल ( ६७) 
| 
| 
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“मोतीराम! सुकवि .-सहायक सदैव; जय, 
` दायक fia- बलवस्त AINN के । 

ौढर ga नव अंबुज वरन ऐसे, 
fas चरन , बेंकठेस- ; महाराज के ॥ 


गीत काव्य ही अपनाया है! आपके, पदो, से. भली प्रकार ow 
जाता है कि आप काव्य: के साथ,:साथ . संगीत कला. के भी. विशेष 


आपने अपनी रचचनाम्रो में “चतुर छ ल', “चतुर प्रभु तथा चतुर 4 
उपनाम की. छाप भ्रङ्कित की है- श्रापकी -क्कतियों ( पदों) के कतिपय एव| 
नीचे उद्धृत किये जाते है 05:7 050 


“चतुर Wu. मुकटि मनि राधे मदन Ge मेरा” मन 5 
FC PIS 'ठुमरी राग काफी ` ` | E 
मन मोहन मेरे जाल..हो जीःमही बाला.एजी' सेली बाला WA | 
छुपि of के क्यों नाम धरत: हौ : बाही: से 'लग्या M 
“चतुर : पीव' मैं हाल वे हाली. osa हो ज्या Ya : 
. * `? रग भिमीटी-इक ताला Aa | 
हरि बिन कोई नहीं मन साथी ।: ह 
सुत. दोरा Ha, HON .कवीलों: भूर ठे “सुजन 
बरज रही. बरज्यौ नहि mb घूमत .है जस ad 
"pU कहाय चेत जा. प्यारे फिर न :मिलें रस सी _ 


न संगाथी ॥ | 
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Bp. (६९) 

| . ५५-महारानी -अभृतकौर:-महाराज बलदेवसिह स्वयं जैसे सरस कवि 
Ai ही उनकी रानी अमृतकौर भी थीं। ये.भी सरस. पद रचना किया करती 
diate अपने पदों में चतुर सखी; तथा 'चतुर प्रिया! के उपनाम का प्रयोग करती 
| थीं।. इन रचनाओं से यह EUM -होता है कि. “चतुर सखी? - काव्य-कला के साथ 
व संगीत-कला कोविदा भी थीं क्योंकि इनकी समस्त उपलब्ध रचनाएँ गीतःकाव्य 


क केख्प में ही हैं। इनके पदों के पढ्ने से संत वाशी का सा आनन्द प्राप्त ami ... 


इनका अधिकाँश काव्य भक्ति रस से ओत प्रोत है। कतिपय रचनाओं के 
amy उदाहरण निम्नाद्ित हैं:-- 


| राग गौड मलार ताल जलद . 

प्यारी निकसी हैं खेलन तीज रावे निकसी हैं खेलन तीज । 
पंचरंगी दामिन लावन सों ais दक्खिनी | 
ma कहूं भ्रंगिया की सोभा श्राभूषन at भीर ॥ 

बेंदी में हीरा की झलकनि वेसरि लटकन धीर । 


` पायलःतौ घायल करि Sit पिय सामल बलबीर । 

चतुर सखी या बिधि at खेलौ वा जमुना पै तीज ॥ 
जल भरन कु जाय स्यामे wel पनघट पै | HE 
राधे at रूप श्रनूठौ लाल देखि सुधि सब गुल्यौो। ' 
महरि कौ लरिका महा अति खोटो गलियन में रोके टोके । 2 


“राग faa 


TE ES क्यों E कर जोरी oss तोरी हरि छल qd 
॥ RW वह नन्द mga घात. चलावे बल qi 


E राग रोरठ-तांल चंपक _ 
| BM मोहन मुकुट की झलकानि । Bec 

| फी कोटि चन्द्र बिसेस सरि भरि तुले नता अनुमाति | 

| = भेन्दजी कौ कुंवर सुन्दर राधिका ह y 
 - चार जुग सें बरन सके नहि प्रेम रस की खानि॥ 
ब्रजवासीं:-सबँ लोगं जुग सों करत अमृत रस पान । | 
“चतुर Wu. केः प्रौन प्यारें दरस देहु मोहि आन ॥. 
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चतुर सखी ने यह छवि निरखी कहा कहै ग्रब की ररिया ॥ à s 


| प्रोत जुरी मोरी तुम सू गिरिधर । dm जुरी मोरी तुम सू. : 


| HX सखी” मेरे विरह बहुत हैं बिन दरसन अब तरसू dU : 


haf eI uai pma २. 


. Eo 


Cid 
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( ७० ) भरतपुर Fag 
५६-जयदेब:-ये काव्य के साथ साथ ज्योतिष के भी प्रकाण्ड पंडित]. 
मेहाराज बलदेवसिह के दरबार में 'रहते थे। इनका कविता-काल १८७१ Rall 
इन्होने 'जातक भूषण जोग' नामक ग्रन्थ सस्कृत ग्रन्थों के आंधार पर हि 
लिखा है। ग्रन्थ में काव्य-सौन्दर्य तो नहीं है परन्तु जातक सिद्धान्त पर आप, 
पद्यो में अच्छी पुस्तके प्रतीत होती है । उदाहरण के लिये इनके दो due $ 
किये जाते EIL २ | | * an 
707 ` महाराज बलदेब जू. Feat सहज ही भाय | 
“जातक भूषण जोग' की, भाषा देहु बनाय ॥ 
सम्बत्‌ ठारह Al बरस, इकहत्तर को मान | 
कातिक- बदि पाँचे; गुरू, पुनवंसू सो जान ॥ . |. 
५७-धरानन्द- इनका पूरा नाम घासीराम था । इन्होने कहीं ५ 5 
कहीं 'धरानन्द' और कहीं 'घासीराम' नाम से कविता की है | वे | 
निवासी तथा जाति के ब्राह्मणा थे। इनके वंशज अव भी भरतपुर में है, ति. 
. १ ४. Q ~ १ 4 तषाचायं’ राजः af; Ted 
पंडित रामचन्द 'महाराजजी' 'कर्मकाण्ड केसरी' 'ज्योतिषाचाय इत 
व्यक्ति हैं। घासीराम संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। इनके रचे gu] 
वेदान्त, न्याय, ज्योतिष आदि पर कितने ही ग्रन्थ हैं । आपका बहुत सा श 
आपके उक्त वंश धर do रामचन्द्र ,ने श्री हिन्दी साहित्य समिति को ^ ; 
दिया है । कवि धरानन्द -महारांजा बलदेवसिह के द्रवारो si ॥॥ 
हिन्दी साहित्य में आपने एक रीति बृहद्‌ ग्रन्थ “साहित्य सार चिन्तार्माण 7 
लिखा 2 । यह, ग्रन्थ गद्य-पद्य अर्थात्‌ चम्पू. के ढंग का. है। , 


विशेषता .यह है कि zal तुलनात्मक शैली पर अरन्यं कविंयों की न | "n 
कवि ने झपनी कविता लिखी है । इस ग्रन्थ का निर्माण-काल सम्बत्‌ १५१ | 
है । इनकी कबिता के उदाहरण नीचे प्रस्तुत किये जाते. हुँन . "|. 
| TEE: o . | 
मद जल मंडित गंड, चंड. लगि चंचरीक गत | 
हलत सुन्ड मनु दण्ड, बिबिध जिहि पूजत सुरंग | 
सेत दंत मद मत्त, बेत सोभित अनेक Js A 
सेवत. सेस सुरेस, अनेक ata महामति | | 
- _____ RRR सोभित बदन, सदन बुद्धि-भव.भय.हरन. / E. 
जय सुर नर मुनि बंदित चरन, लम्बोदर BATTS D 


* 
* 
| 


b 

B i 
E] LORD 
| 
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ai | (७१) 
| कवित्त 
गुन्जरत कुज कुज सरस .मलिन्द कुल 

उडत .पराग . पुंज : रंग; सरसायौ है । 
प्रफुलित मालती, कदंब बन भूमि रहो 

पवन. भझकोरनि . सुगन्ध ` बरसायौ है । 
सुमनन की सम्पत सरंसत, केलि बाग बीच 

बरनें “कबीश' पंचवान बल छायौ 
माननी के मान गढ़ तोरिवे 'के काज ग्राज, | 

काम नृप सेवल बसंत बन आयौ है ॥ | 


. कहो कहाँ पाई झूठ मोती में सचाई. wa. . . 
` दुरे न. gas गतिः पाबस-.गयंद की | 
aa की बड़ाई लघुताई श्रो लघुन को यो, 2 
परे पहिचानी .परछाई सूक चन्द. की । 
. मैं तो बरजत हो wate के कों बार बार, ' : | 
ataa sare -ही मिठाई विस कंद कीं । 
घासीराम' mE कंठ FA लगाई ` अब: | 
आई री उघर सुघराई TAT की ॥ 


ees 
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"eur? 
राम-काल ( पूर्वाद्ध ). 


—— De <p: 


x 


महाकविः रामलाल:--महाराज बलदेर्वासह .के देहावसान के ; 
भरतपुर राज्य वंश बिश्व खलित होने लगा । ग्रंग्र ने ऐसा quae 
भरतपुर दुर्ग पर श्राक्रमण कर दिया ग्रौर दुर्जन. साल को पदच्युत Stu] 
को अपने ग्राधीन किया । बलवन्तसिह को सिंहासन प्राप्त हुआ श्रौर राज्य शा 
अंग्र जों की देख रेख में होने लगा । राज्य की स्थिति एक दम बदल गई। ह|. 
और वैमनस्य के स्थान पर शाँति तथा मंत्री .स्थापित हुई । फल-स्वरुप hy 
कविता को पुष्पित एवं पल्लवित होने का एक स्वणां श्रवसर प्राप्त हुमा | a , 
स्थापन के साथ .२ कवियों के विचारों और .भावों में परिवर्तन "mw । 
महाकवि सुदन ने वीर रस की जिस काव्य सरिता को प्रवाहित कियोभाओ 
आगे चलकर मंद गति से बहने लगी,यद्यपि इसका प्रवाह सवंथा सूखा तो| 
वीर रसात्मक छंद ग्रब भी लिखे जाते थे, किन्तु जो कुछ भी लिखे जाते वे है 
अधिकतर बंदी-जनों की विरदावली के रूप में ही होते थे क्योंकि जाटों की ब 
एवं गौरव के वे दिन समाप्त हो गये जब ““दक्खिनी पछ ला करि खेला तक 
खेल, हेला मारे गंग में रुहेला मारे जंग में” अथवा “तेरे तेग तत्ता से ii 
की न रही सत्ता, पत्ता से उड़ाये अंग्रेज कलकता के' की सी वीर स. 
कविताएं रची एवं कही जाती थीं । ad 

अब शृङ्गार रस का समय आया और रीति कालीन कविय 
इस काल के भरतपुर के कवि भी अपने काव्य को श्वज्भारिक रचनाओं त! 
met लगे। परिणामतः राजा और प्रज्ञा दोनों को कविता से विशेष 
लगा । भरतपुर नरेश बलवन्तसिंह स्वयं उच्च कोटि के कवि थे श्रौर % ji 
बडा सम्मान करते थे। इनके आश्रय में रहकर ग्रनेक कवियों ने इनकी 
. का वणन किया है, और सुन्दर २ ग्रन्थ लिखे हैं। इन कवियों में महाक, 
लाल एवं रसानंद दो कवि पु गवों ने वीर रस के साथ साथ AF 
को अधिक महत्व दिया है । 
| महाकवि रामलाल यजुर्वेदी शाखा के मुग्दल गोत्रीय ब्राह्मण 


rt 


रकिः 
E 
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| gq के ग्रादि पुरुष संतोष मिश्र विराटपुर (बयाना) के समीप atte ग्राम के 
| रहने वाले थे। इनके पुत्र खेमचन्द तथा पौत्र रघुवरदास हुए। ये वहां पर 
| गरने शत्रू ओं के द्वारा प्रधिक-सताये जाने से तंग ग्राकर नगर (भरतपुर राज्य के. 
' अन्तर्गत) में रहने लगे । इनके छः पुत्र रामरतन, सीताराम, मोतीराम, रेखराज, 
४ सेवाराम.तथा सदाराम हुए | सेवाराम के चार पुत्र हुए, जिनके नाम राम, कृष्ण, 
| धनुर्धर तथा हनुमान थे । ये ही राम हमारे महाकवि राम (रामलाल) हैं। छन्द 
| सार ग्रन्थ में इन्होंने ग्रपना वंश परिचय विस्तार पूर्वक दिया है । y 
ओ। कृषिवर राम ने मथुरा में विद्याध्ययन किया । इनके गुरू का नाम घासीराम 
| धाजो संस्कृत साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे । विद्या लाभ कर जब राम कवि अपने 
| घर नगर लौटे तो दीवान दिलसुखराम की प्रेरणां से यह हिन्दी में काव्य रचना करने 
| लगे । उच्च कोटि के कवि होने के कारण महाराज बलवन्तसिह ने इन्हें पने दरबारी 
कवियों में स्थान देकर सम्मानित किया ।: VE nÉB ns 
अब तक हमारे देखने में इनके सात, ग्रन्थ WT चुके हैं, जो काव्य की दृष्टि से 
५ एक से एक बढ़े चढ़ हैं। इनके ग्रन्थों का विवरण इस प्रकार हैः-- g 
| १-अलंकार मंजरी:--इस ग्रन्थ में प्रत्येक अलंकार के लक्षण स्पष्ट करके 


शा का है तथापि गागर में सागर का समावेश है । 

1| . २--छन्द सार:--यह . ग्रन्थ पिंगल शास्त्र की शिक्षा के लिये बनाया गयां 
| है। विषय प्रतिपादन कितनी सुन्दरता से किया है यह तो देखते ही बनता है। 
बे, इस ग्रन्थ की यह विशेषता है कि पुस्तक के आरम्भ में कवि ने देव स्तुति और 
बीत बेदना आदि के RAT अपने ग्राश्रय दाता महाराजा d का बंश वर्णन 
| कर भरतपुर नगर, कोट, महल, हाथी-घोडे, तलवार आदि वस्तुओं का वरान बढी 
अ ही सुन्दर और उत्कृष्ट भाषा में किया है, जो समय के ऐश्वर्य एवं ENT qi 
द्योतक है L सिह और सिंहनी के संबाद रूप में महाराज.की वीरता ग्रर यश 
A. " का सुन्दर चित्रण किया है। इसके अनन्तर. ग्रन्थ का मूल विषय 

t 


| ३-हिंतामृत-लतिका:--यह ग्रन्थ हितोपदेश तथा पंच तंत्र आदि के ढ॑ 


TT 


TN 
Tyr 
0.“ iiim 


"d 


Aw sop SE 
ag 1२ लिखा गया है। उपदेश stage भाषा में बडे सुन्दर ढंग से लिखे गये 
i| RR भी WE तथा 'सोमनाथ' के समान ग्रन्थ के प्रत्येक अंग के अंत में 
(| Sica की आवृति की है जो इस प्रकार है ; 


दि "ति 


| जडुवंस कौ uade नृप बलबन्तसिह eR M 

तिहि हेत द्विजवर राम कवि अमृत लत EU 
यह मैं विचार समाप्त कीनौ सुभग पहिलो भग i 
बर विमल fraa कृ करे सुख मित्र लाभ प्रसंग ॥! 
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"| कवि ने सरस कविताओं के उदाहरण दिये हैं । यद्यपि यहे ग्रन्थ केवल २० पृष्ठों | 
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( ४.) शिखनखः- इस ग्रन्थ में शिख से नख पर्यन्त वाला रूप qq L|. 
गया है । प्रत्येक विषय-वणंन अपने ढंग का निराला तथा एक दुसरे पे. 
है । भ्रलंकारों का प्रयोग इतना सुन्दर और हृदयस्पर्शी हुआ है कि मुह से को 
'वाह.वाह २ निकल पड़ती है | | ^ SO RE 
: (x) विजय-सुधानिधिः--यह ग्रन्थ महाराज बलवन्तसिंह की WR 
रचा गया था | इसमें महाभारत के करां बधं से लेकर दुर्योधन amend 
की कथा बडे ग्रच्छे ढंग से २९ तरंगों में लिखी हे । इस ग्रन्थ के प्रत्येक त. 
अन्त में इन्होंने एक दुबई (हरिपद) छप्द की Hale की है जो इस प्रकार है| 
श्री बलवन्त. भूप ब्रज रक्षक हुकम हर्ष कें दीनों। | 
` .' ` तिहि हित यह कवि “रामलाल' ने बिजय “सुधानिधि' कीनों॥ | 
-बरण बिलास ललित पद यामें रुचिर बीर रस मान्यो i 
संजयपुर प्रवेश नूप को हित, प्रथम तरंग बखान्यौ। |. 
o9 c (६)'गंगा'पञ्चीसीः-यह्‌ पुस्तक काव्य-चमत्कार से पूणां अलंकृत है। 
केवल २५ छन्दों में गंगा के भिन्न: अंगों का वर्णन सुन्दर भाषा में प्रभाः 
STA किया.है। , फ मः ; 7 ee | 
- (७) विरह-पच्चीसी:--+यह पुस्तक इन्होंने कविवर रस-रासि केव्ही 
. महाराजा बलवन्तसिह के लिए लिखी है। इसमें गोपियों तथा उद्धव केह 
` ओऔर.गोपियों का विरह वणंन-ऐसी उत्तम रीति से किथा है कि विरह का मूर] 
* स्वरूपः खड़ा हो. जाताः है । भ्रनुप्रासों कां स्वाभाविकं चयेन इतने सुदर | 
~ “हुआ है कि “रतनाकर” का उद्धव शतक छायानुवाद सा प्रतीत होता है। ड pi 
`: ` ` : उपयु क्तग्रन्यो.के भ्रबलोकन से महाकंविःसमंलाल अपने समय के] 
` कवि ही ‹ नहीं:वरन्‌ः लब्धप्रतिष्ठित-ग्राचाय भी सिद्ध होते हैं । अन्य राब | 
उपेक्षा इनमें यह विशेषता पाई जाती है कि इनके 'ग्रन्यों में fuU | 
:नीरसता. किचित्‌ मात्र भी दिखाई नहीं देती । लक्षणों तथा उदाहरणा ग] 
` भी. दुरूहुता : नहीं आने पाई है ।. अलंकार, . रस, नायिका, ud Fore | 
काव्यागों का सुबोध एवं सरल भाषा में वर्णन किया है। इनकी भाषा | 
. 'संजीवता एवं मामिकता की समावेश है । शैली हृदय ग्राही तथा |. 
के साथ २ सव साधारण. के लिये भी बोध गम्य है। इनके प्रत्येक छंद का (7. 
` Wd भावो की मधुर व्यंजना पाठक को रस में निमग्न किये बिना“ 
उदाहरण देखिये:-- । B RE ¢: 
SR ( अलंकार. मंजरी से ) ` 
वस्तु उत्प्रेक्षा उदाहरण ( दोहा ) 
“साल बाल- के भाल पर, मृग मद करतःबिलास!। |. 
सुधा लेन आयौ सनी, adi सुधानिधि पास | 
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| 'रॉम-काल. ` ( ७५ ) 
M हेतूत्प्रेक्षा लक्षणम्‌ ( दोहा ) 
`. जहाँ भाबना और की, और बिसै युत हेत । 
हितुल्रेच्छा' तहाँ कवि, रसिकन क सुख.देत ॥ ` 
उदाहरण . ( सवेया ) 
कै लागी ग्रीसम की इन्हें .घाम ही, कै अलि काम की ज्वाल दहे हैं । 
क॑ ww मजीठ रेगे पग, के मधु के ,मद छाकि रहे हैँ॥ 
“राम' कहै कि गुलाल भरे किन, के छिन काहू पै छोह छए हैं । 
ए नंदलाल के संग जगे ते, बिभौ सजनी हग लाल भए हैं॥ . 
YA TAM लक्षणम्‌ ( दोहा ) 
फल लैबे के भाब सू, तरक करे जिहि ae । 
तहाँ pag उत्मेच्छा', बरनें रसिक बहर ॥ 
उदाहरण (wur) 
तब नेनन की सहस हग, .होत हेतु मृग माल । 
बिधि.पेखत देखत मही; निस दिन फिरे बिहाल .॥ 
प्रथम .तुल्य योगिता लक्षणाम्‌ ( दोहा ) 
हित अनहित यह Um में, जहाँ लखाई होय । 
“तुल्य. योग! : में प्रथमः कौ, भेद ज्ञानिग्ने सोय ॥ 
. = उदहरण (दोहा). : 
ब्रजपति.नुप .बलवंत कौ, चहुँ.दिसि जस्‌ यह हाल | 
af गुनियत . कु उमगि. के, .देत सदा ब्रह साल॥ 
भरतपुर वर्णन (wm) . 
पुर ag ae घोर सोर कर-नाचें मोर. , 
` ` कोईल कुहू कुह RUE SIRE 
mat कदंब. निब; ag: ig ˆ तरु “बर, Mee : 
. - fad लबंगः लता. “राम” छबि चाई है । 
` ` हाट-हाट द्वारः घर-बार aie “बीथिन मे, . ee 
` -गुजत सुकुज अलि qu TER दै! 
. नृपति ब्रजेस के -निकेत afar के हे, ” | 
3 "CEN SEE 
0 5t . असिवर्णन(कवित्त) ` ` 
` भूम .भूम . झमकि दमंकि के चमकि जात, C 
Lo wf झरि परत we फर ज्बाल की । | 
Ww की लटासी. फेरि.बिज्जुल छटा सी बची _ za 
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(७६ ) | भरतपुर कविका | 


नुप कर बासी वह दासी है महेस हू की | 
दुति चपला सी. है छलासी बिस छाल को | 
झसि ब्रजराज की कहत द्विज “राम लाल 
पाबक छलासी है कला सी eat काल सी.॥ 
गण जाति--भुजंग प्रयात 
मगन्नं ` यगन्नं redo पिछानौं 
कहै UA तीन्यौ मही देव जानौं । 
ni | ara नृपं der जानौं भगन्नं, 
सु ga तमन्नं web तगन्न ॥ 
चम्पक माला लक्षणम्‌ 
at कवि चारों पाद मिलाबै 
'भामस तीनों जोरि amà 
सो. फिरि, अन्ता में गुरु दीजे, 
. चम्पक . माला छन्द हि कीजे ॥ 
उदाहरण | 
श्री हर देवा जो गिरिधारो, 
है wa प्रो है रख बारो। 
श्री बलवन्ता की ग्रब बारी, 
ame रक्षा राखि मुरारी॥ 

. गजेन्द्र गति छन्द | 
दै, भगणाँ मुनि याद सबै कवि या बिधि चर्ण सुधार mU | 
यों दस तेरह ठानि बिराम फिरों गुरु दो लख अंत बरौर 
या बिधिसों ga में तुक चारि बिचारि संभारि निहार Ri |. 
'राम' कहँ यह छन्द सुनाय - गजेन्द्र गती'. फनभत्त CU || 


ले दल साथ अरी बदरा यह मो अंगना नित ग्राय कै रे 

श्री ब्रजराज मिलाय दै आज परौसिन पाँग्र परों अर्व R 
WEWI छन्द | 

कल अष्ट राखि जा अंत भासि । 

. इम पद ठानि, मधुभार जानि ॥ 
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PT at tial ; ( ७७ ) 


| ` उदाहरण 
' यह दीनबन्धु लाब्रण्य ` सिन्धु | 
केसो खरांरि, . राधा मुरारि ॥ 
हितामृत लतिका ( an 
राजत इक रद बदन मदन HD सौ धर सत । 
बदन चंद मद कदन करत जन हित बंन बरसत. । 
पदन चलत हर सदन ग्रदन हित मचलत रोई । 
जदन .गदन कुल. रुदन होत यह, बात ने गोई |, 
वह सोइ गरी. नंद जग बेद 'राम' सर घर FEL 
हुई चंदन सीतल फंद भव त्रिविध ताप ag परिह्रहु, ॥ 


ya दोहा T 
'गंगा फेन . सुलेख इव, रांजंत ससि fug सीस ।. 
सो कृपालु अनुकूल हों, मौ पै सिब .जगदीस ॥ - 
पाटिलपुर हरि-सस्त्र नृप fug कृत हित उपदेस । . 
' बाचा परम. बिचित्र जह नीति अनेक Ate ॥ ` 
'तिहि के मत अनुसार मैं, नृप ब्रजेस के हेतु । | 
“हित अमृत लतिका' करू, quf उमा वृसकेतु ॥ 
SRN wu . Be 
देवपगा के तीर वसै पाटिल पुर सुन्दर । | 
. तासु सुदर्शन तृपति ` रूप बल विद्या मंदिर d 
पालत नित प्रति प्रजा तनय सम भाव न आना । 
हित वर्षा'वर :.करत भरत जंग. इन्द्र समाना | 
सो नृप इक दिन: फिरत; महिं, अनायास श्रत पंथ हुय | 
अति विमल अमल मुनि वाक तँ, सुनत भयौ अइलोक दुय. ॥ 


. त्रोटक छन्द - . ` 
रिषि ने इमि सुन्दर बेन भने । चित दे तृप वार्‌हि बार $5 ॥ 
सुनि के हठि भूप गयौ घर में। सुत मंद बिलोकि देह्यो उर में ॥ 
मुनियों महिपाल सलाहकरी | सुत पंडित तासु न धम घुरी ॥ 
जिहि कौ जग जीवन जानि वृथा । जिमि लोचन ग्रंधन भार दुधा ॥ ; 

विनी ot EAP 

मैं जहां जाय के. हाल देख्यो वही ।' 
है के हम में बाल बैठी ' सही ॥ 


fered. नागिती ताहि सेवे खडी 1 WEB 
चित्रिणी है मनौं चित्र ही में'गड़ी. l ; 
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( ७८ ) भरतपुर कवि | | 


देखि के दर ते मोहि बोली भली + 
दतका तें कही याहि लोग्रौ श्रली ॥ 
TE के पास मो लेय दूती गई । 
देखि के मोहि ताज़ीम तानें, दई ॥ 
र छन्द शंकां "EI 
सुक सारिका we देस सहज सुझाव की। 
मत -राजनीति विचारि पर इनकौ न उचित नरेस॥ 
भ्रति मृदुल ते निज हाथ की विधिह न राखी जाय । 
बातै कहो कब कवन विधि करि देस कौ सरसाय॥ 
अति ग्रधर्मी श्रति धर्म रति ग्रति ग्रालसी कुल हीन । 
ग्रति काम वस मति थिर न जाकी सो नृपाल .मलीन॥ 
तू तुच्छ "ee कूप कौ इक हस ही कों जान । 
इह हेतु हम .ते कहत उह के विविध चरित qafa 
बड़ वृक्ष कों जग. सेइये फल विमल छाया हेतु । 
फल-हीन होय तउ सुछाया सकल श्रम हरि लेतु॥ 
बड़ होयं बड़ के ग्रासरे. लहि हीन संग होइ हीन । 
जिमि मुकुर में गजराज उन्नत लगत लघु अति हीन ॥ 
डरि जात.सब भय एक सँग ही जानि समरथ राव । 
जिमि भये निर्भय-प्रवल भय. ते. ससक चंद प्रभाव ॥ 

हक EK BE दोहा? pie pel ॐ 
'तब ' मैं तिनतें -यह कही, कैसे यह इतिहास | 
कहन लगे मोते qd, द्वौ ` प्रसन्न सुखरास॥ ` 
oe र ( नख शिख) | 
ama नृप बलवंत कृ, 'परम . रसिक :पहिचान | 
रस TAC वर्णन करो, गनपति गुरु wx | 
सो WML तरुनी विषै . बरनत बढ़त उमंग | 
ताते ग्रब कहि हों संकल, शिख ते नख. लों ग्रंग ll 

कपोल. कोतिल (सावैया) 

के अलि पदुम में ग्राय परयो दुरि, कंधों भरयौं विष हेम को 
क॑ घनश्याम कौ .'राम' कहे. प्रतिबिब दिखावत सौतगि 
के चतुरानम चारु चितेरे की, लेखनी कौ लिखना लग्यौ 
गोल कपोल पे नाहि. तिया तिल, राहु ठौ ससि कौ करि 
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राम-काल 


विजय सुधानिधि 
"Weng 
मुख प्रसंस ससि मोर पक्ष्य ग्रवतंस परम प्रिय । 
चार चरण कौस्तुभ उदार उरवर सोभित श्रिय | 
गोपिन के हग कमल काम समुचित अर्चित तनु । 
गोप गउन के मध्य बसत जनु लसत कुसुम धनु । 
गावत ANT सुख वेणु सुर-सप्त सरस संगीत लय । 
श्रबतार उदार अपार छवि जयति जथति श्री कृष्णा जय ॥ 
| दोहा ` ` NL 
नारायन नर वर वहुर वाणी व्यास मनाय । | 
रच्चौ ग्रन्थ भाषा ग्रवै भ्रजपति आयसु पाय ॥ 
क छंदः प्रमाणिका 
सुभीम फेरि खेत Wa भयौ gare खेत में ॥ 
गदा मुदा कुछाबरे। कही तुसल्य Mar ॥. 
तब संभार सूरमा। सुसस्त्र धारि ऊरमा॥ 
बजाय बाजने भले.! जु पंडु सेन में मिले ॥ 
o किते अरी गिरे रुघे । किते जु स्त्र से fd 
तुमार पुत्र आद दै । लरे उदार .नाद. दे॥ 
चढ़े तुमार घोर सों। उतैहु dg जीर सौं ॥ 
: सुधार em जे.लए। जुकार सामही AAU. 
` ` तुमार पुत्र ने मषे। जु. dg wad लषे ॥ 
` सुफाँस हाथ में 'लई। जु फेंक :तान के दई 0 
: विदीणं at हैः वही । सुरश्थ तें पर्‍यो मही ॥ 
dem . | 
यह आवत wea है इतमें। मम त्रास कछ न गहै चित में॥ 
हमरो दल रू धत' ओत सबे | तहं लै चल र्थ जुभार ग्रथ ॥ 
मत उल्लंघन कं पथ्थ तथा निज बारिधि ज्यों मरजाद जथा ॥ 
रज व्योम चढी सुन aa घनी लखि केहरि नाद संवाद सुनी ॥ 
तब कोप कर नृप साल्य ने बरसे अपरिमितः वान 1 
WE ओर तें दल सक्यौ . दमकत भानु किरन समान ॥ 
सर देख बंह भागे महीपति पंड दल UR 
' लखि कमं ताको मत्स ग्रौ पंचाल भये अघारु ॥ 
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(८०) भरतपुर कवि. 


we वासी  बर्णन 
छाँडि 4 que साज साजि श्रव श्वुतन को, 
. पृतन--को नेह गेह त्रासः जग. सोक. की | 
“राम इह भाँति नर नाथनः की ` पाँति ` बहु, 
| E तह :भाँति तीरग हैं :सुधा घोक की । 
` पीबत -ग्रधाय न्हाय. -धाय .. देव-सरिता. में, . 
दुरिता नसाबें ते दिखाबे गति तोक की। 
, कुदत. fat at बिघनन के - माथे. पांब,  ... 
| ` गंगा तट बासी करें हांसी सुरलोक की॥ 
| सवैया (३ 
मातु ! तज्यो पनः-पापन घात कौ बात -यहै जग -लोग घरेंगौ । 
इन्द्र बिरंचहु के पुर में हरि के. घर में अति सोर परंगौ। | 
तो मुख नेंक उदास .भये जन “राम” निरास g रोय मरंगौ; | 
मा निरधार उधारि हो.जो न तो या कलि कोन प्रतीत करंगो॥ | 


या छिने सोक* बिडारन कों :सुरलोक॑ सौं संभु जटान में mug 
“राम” कहे जग दीनन के हित मीन चढी Bra सीस सों धाबत। | 
नारद "EE Aag ते जस जानंत'नाहि सक्यौं करि गावत। | 
अंब ! स्वरूप तुम्हांरौ- यहै निरलोभन के उर लोभ बढाबत॥ | 


बायु सखा :सुत बंधुः कौ. बाहन ता श्रि जीबन की “सुख दैनी। | 
ना सिर ,राजत .तासु >भयंकर जासु-प्रिया जग ATIC सैनी । | 
जा पितु -के सुत के -सुत को :सुत .तासिर मंडन ताक नस | 
श्री बलबंत : के,.सीस सदा -बसे ‹राम’ कहै सोइ मातु frat k 
विरह-पच्चीसी | ES: 

__ ____. __ /उद्धवगोपी संवाद ( दोहा ) E 
o मैं अनेक कविता रची, afa पचि मति अनुसार |. | 
- उत्तम मध्यम बा अधम, qua कही इक-बार ` || | 
तब: मो मनं चिता बढी, पढी कविन के पास! | 

' पढ़ तिनने मो सन कहीँ, तब बानी, रस रास: 
ao कळु जाने नहीं, qu के उर :क्री बात ! 
.. रीत है .बलबंत श्री, सुनत faxg at Fe 
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दाम-काल ( ६१ ) 
याःते तू.प्रब“बिरह रच, प्रिय हमार मत मान । 
हरि हैं तोर दरिद्र सुनि, ब्रजपति भूप निदान ॥ 
सुनि 'कविराजन के बचन, मो कहे. भयौ ग्रनंद । 
बिरह पचीसी यह रची, अंकित सुगुन गुबिद॥ 
कवित्त 
स्याम के सखा m आयौ जानि द्विज “राम! कहै, 
धाम. धाम पास इमि बचन gam कं । 
जब ते गये हैं ब्रज छाँडि ब्रजराज पुरी, 
तब ते दई है आज खबर पठाय dg 
मात ते छिपाय ताय लाय जमुना के तीर, 
मंगल गाय बीर सुबुध बुलाय Wd 
कितियाँ न sat लाल बंतियाँ लिखी:हैं;कहा, 
akat gsm यह पतियां बचाय Fil 


इन्द्र हु के धाम कों gaa, अभिराम “राम, 
पाँब हु t ना मग ज्ञान'तजि भाजेंगी । 
तन तजि दै E तऊ न Wu कहे 
हे के रज रूप अंग स्याम के बिराजेगी । | 
हमरी qur की ऊधौ दुदुभी मढ़ाये gd, 
| भू पै जान qut पाथ). प्रेम ही को छाजेंगी । 
लाजेंगी न मान सुर साजेंगी न आन कछू, 
गाजैंगी निदान कान्ह are कहि Sn ॥ 
सवैया 
- जाय के दे सिलि ग्रौसधि ऊधो जु बा कुबजाय wd निषि पाऔँ । 
स्याम सबै ब्रज के अभिराम हैं काम कहाय हा जोग जतासो ॥ 
जानें जू जान रही, चुप के कब के तुम ज्ञान निधान कहाझो | 
OR हमें अकरूर: जराय गयौ तुम तापर अब नौंन लगाग्रौ॥ 
oss aaa eos 3 
—— जान.परी राबरी ग्रतौखी रीति “राम fests x 
E | ऐसे घन स्याम गरबाये पाय राजक | 
भौ मन तुम्हारा यह हो मनः हमारे 'गातः e 
बिरह gaat gam समाज T) 
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याही: ते बिहारी ` नव अमंगल कारी: भये, `: | 

भारी भारी: बिपति बिडारी दिन आज a? । 

अहो ब्रजराज- ! “तुम मारन -चहौ जो हमें, -- :: 
` . धारन कियौ हौ गिरिराज किहि काज af ॥ 
सवया | 

भोग लिखे कुबजा qe . ब्रजबासी वियोगहि x सिरज्राये। 
'राम'.कहैं ते बिथा ठरि है मरि हैं जो वृथा.करि हैं पछिताये । 
या जग में हुए नेही घने धरि..देही लहे .बपु पूरब दाये। 
साल क्ल दोस कहा अब ऊधब भाल के अंक मिटे न मिटाये। 


* 


N 


अरब कुबरी दूबरी के तजि “पाय क्कु गोंपिकां नाथ कहाइये जू । 
सुख पाइये तौलीं निबास करो फिरं जाइये “राम” दुहाइये जू । 
मन भाई जो प्यांरे केरी संगरी कछु नेह कौ नातौ निभोड्येंजू । 
जिन लाइये बेर तिया. डरंते ब्रजराजे frat ब्रज आइये जू॥ 


कोकनद लौकसी . ग्रलीक उपमान करे, 
`. Co दिपत महल महा कंचन के खंभा d! 
जात. गड qa बिछौना मंखमल केजु, / | 
qu fec बने "फिरत ग्रंचंभा d! 
कहै “कवि रामं’ बलंबंत भूप तेरी att, C 
` 5 धीर ना धंरत अरि-दारा दुति दंभा हैं। 
रति जानी .काम काम मोहिनी मुनिद जानी, 0707 
s ct इदु जानी रोहिनी सुरिद जानी रंभा हैं॥ 
de 


। पू६--रसेरासि:-ये महाराज बलवन्तसिह के दरवांरी कविं थे इनका प्र 

काल संम्बंतूं १८८० से १९०० वि. तक माना जाता हैं। इनका कोई ग्रन्थ di 
नहीं है, किन्तु फुटकर कवित अवश्य मिलते हैं। रसरीसि अपने समय के ए 
प्रतिष्ठित कवि थे । महांकवि रामलालं आपंका गुरुवत्‌ ग्रादर केरते Yi b, 
` प्रेरणा के फलस्वरूप कविवर रामलाल नें महाराज बलवन्तसिह के लिग 
` पचीसी' नामक ग्रन्थ लिखा था 1: इनकी कविता अ्रत्यन्त: सरस, सरल 

__ त्पादक एवं . मंमंस्पशेनी है । ब्रज भाषा के प्रसिद्ध “कवि सूरदास की सी 
a a ग्रापकी कविता . में परिलक्षित होती है। इनंकी कविता के 

M ' its EE CLE. - 
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Em (८३) 

| :कवित्त - S 

qd: कहां. Wet उपाइ,न उपाइग्रे z 
बह्‌ “रसरासिः केलि . बैन A वजायबौ | 

चातुरी चलाइबौ: न बोले हू बुलाइवो जू. | ° 
सालत fet में बाकौ .मनहु मथायबौ । 

रूप दरसानि ait चाप, रस सरन ग्रत, 

a मन की हरन चटकीली चाल myat । 

काहू सों जताइवो'- न वेदेन बतायबौरी; ..: T 

रहस्यो तनं तायबौ किःमनः पछतायबौ ॥ 


दस. ही दिता कौ. भय तयो. अलर जित. 


मारि डारी नारी, ऐसौ निठुर. निहारयौ है.।. 
बच्छ मार्‌यौ वकी माऱ्यौ ग्रजगर.ह मार डारयो, | 
हयः gal मारि खरह काँ मारि. डारयौ है ।; 
भन.माहि.. भूल्लौ.फूल्यौ फल्यौ 'रसरासि यहां, 9२ 
| T ऐतो कृत stat सो तो सबन बिसार्‍यो है । 
` मामा. मारवे कोः पाप- मुकुट 'उतारवे कों, . | 
YA कबरी: त्रिवेनी तामें ,तन को cera: x22 
कडक फाळ: 2“: सर्वया तण क OO तात 
जिनके रट देखन ही की wat, अस. चेरी.भई उन पाइन की। ,:: : 
निरमोही fae तरसावत. adi, जिनके; चले ताहि चवाइनं की | 
EUH पहिचानों कहा, तुम:जांनतः हो गति गाइन की । 
इसमें रस रीत रसाइन, की, qaid तुम नीलः कसाइन, कीः॥ 


६०-नथुआसिंह:--ये कुम्हेर के निवासी और जाति के अग्रवाल वंश्य थे । 

ESTE बलवन्तसिह के सस में हुए थे । इनके फुटकर छन्द, पाये जाते है । 

|: पतता कालं संवत्‌ १५८० विश से सम्बत्‌ १६०० fo तक पाया जाता है। 

| = कतिपय रच॑नायें उदाहरणं स्वरूप प्रस्तुत की जाती हैं | ` ,, _ , 

E 2 5 0 = ० र 
wer बदी, रोहिनी; आठे Wt बुधबार | 
Wa रेन बरसा aa, लियौ कृष्ण' ग्रौतार ॥ 
Ux ui 

भादर जनायो पिलु मातु क सुहायौ दिव्य | 

` देह *: दरसायौ दौर आनंदं ग्रपार हैं | 
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( ay ) भरतपूर कवि भु F 
भादों की अंध्यारी तिथि भ्रष्टमी बिचारी, 

सुख सुन्दरता भारी बुध रोहनी उदार हैं। 

ताही. समैं सारे रखवारे हरकारे भारे, | 

, सोये सुख पाय खुले तारे at किवार हैं। | 

जै जै विरजेश घार दुदुभी धकारें देव, LI 

धन्य wer आज कृष्ण लीनों श्रवतार है ॥ 


तीन लोक ध्यावे ताहि पालने' झुलावे रानी, | 

माखन ward TT Alt महा मोद में। 
gat gat ye लेत घुटुश्रन चले, 

पल पल निहार भ्रति. aria बिनोद में i 
देखवे om आई सब महलन लुगाई धाई, 

गांबत aur fer पागे महा मोद में। 
बालक बतामें. नाम परमेसुर दिंखामें, 

जग जाकी गोद में सो जसुधा की गोद में॥ 


६१-भोलानाथः-ये जाति के कायस्थ और महाराजा बलवता 
समय में प्रसिद्ध दीवान थे । कविता में ये अपना उपनाम “शंकर शरण रख] 
इन्होंने शिवपुराण का भाषानुवाद किया है । इनका कविता-काल सम्बत्‌ छा 
सम्वत्‌ १९०० वि है । इनकी कविता का एक उदाहरण प्रस्तुत है | 
fester गौरी gen पिय के संग। | 

aa सखियां मिलि कोटा देतीं, उड रही तान तरंग ॥ 

लिपट रहे. झूला में दोनों मानो एकहि अंग |. 

“ शंकर शरणा' पिया छवि निरखत, बरस रहा है रंग॥ _ 


६२-ललिता प्रसादः-ये महाराज बलवन्तसिह के समय में ae 
आर कविता में पना उपनाम .'रामशरणा' लिखते थे । इनका तिला १, 
ग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं हो सका है, केवल फुटकर पद मिलते हैं। इरी || 
काल सम्वत्‌ १८८० से १८९० वि० ठहरता है | उदाहरण देखिये!” ह 
देखो. ग्राजः . नंदलौल 0 | 

पहिरें फूलन की माल । 

संग लिए- गोपी ग्वाल | 
यमुना तट बिहारी ॥ १ ४ 
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में भरतपुरी भाषा की छाप स्पष्ट रूप से परलक्षित है। उदाहरण 
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सीस मुकाट अतिहि छाजे | . 
अ्रधरन पर मुरली राजै । 

मंद मंद मधुर वाजे । 
कडला छवि ` न्यारी ॥ २-॥ 
लाल गोल मृदु कपोल । - 
Wem कुटिल रही डोल.। 
भानु थाल कर किलोल । 
अखियां WAR ॥ ३॥ 
निरख निरख लाजै काम | | 
बसत मन में ग्राठो याम । 
“रामशरण' त्यारौ श्याम । 
ब्रजपति गिरधारी ॥ ४॥ 


राग काफी. ` 
ma नाचे री नन्द कौ मटकिं achat 
मेरौ जियरा हर्यौ यानें लटकि लटकि th 
लेट पट पाग. मूरति ` जाकी - चंटपट | 
गारी . गावे. मुख - चटकि चटकि ॥ 
चटपटी बाल Fe मुख We पट! 
रोकी नारि यानें लटकि लटकि॥| 
` :. जनाचे We 
uq ale नीकौ लागे बाल मुकन्दा | 
gena चाल ब्राल घु घरारे चितवनि आनन्द कदा ॥ 


खेलत ख्याल हंसत किलकत जसुमति गोद गुबिदा | 
कठुला किकिन ककन नुपुर पग पैजनि गति -छन्दा UU 


भुली पीत स्याम तत सुन्दरः छवि मंदिर ब्रज चन्दा । 


'लोलिक करन बुलाक नाक में दंतुली दुति मन फन्दा ॥ 
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६३-बिहारीं:-इनका पूरा नाम श्री महन्त बिहारीदास था। ये संत कवि 
|_ भरतपुर दुर्ग स्थित बिहारीजी के मंदिर में महन्त थे । इनका कविता-काल सम्वत्‌ 
१८८० से सम्वत्‌ १९०० fao ठहरता है। इन्होंने भक्ति में विह्वल होकर अनेक 
राग-रागनियों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाझों का सुन्दर एवं सरस पदों में 
वर्णन किया है । आपकी भाषा अत्यत्त सरल और चलती हुई है | put 
MR Eme. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(०६ ) भरतपुर Tease | 


सुमिरत सेस महेस सबै मति धरत ध्यान मुनि बृन्दा । 
“ब्रज दूलह' चिन्तामनि स्वामी कृपा करी नंद नन्दा ॥ 


६४-बलदेवः-े जाति के खण्डेलबाल वेश्य ग्रौर भरतपुर के wal 
थे । इनके गुरु का नाम उद्दाम मिश्र था । इनका कविता-काल Ho १८७ | 
१९०३ बि० तक है । पता चला है कि ये सरकारी नमक के महकमे में mil 
इनके दो ग्रन्थ देखने में आये हैं:--(१) विचित्र रामायण और (२) गंगा बह, 
विचित्र रांमायण हनुमान नाटक का एक सुन्दर अनुवाद है | झा. 
कविता हृदय स्पर्शी, सरस एवम्‌ प्रसाद गुण युक्त है। थोड़े से उदाहरण के 
प्रस्तुत किये जाते हैं:-- m | 
कवित्त ` `. ¦ 
पूरन मयंक के समान wa अंग ज्योति, 
7.2 उज्ज्बल सुधा से स्बेत भ्रमर उदाम हैं। | 
` पंकज कतार स्बेत ग्रासन उदार जाके, . ` 
cor बाहन भराल. पै बिराजे ge घाम d! 
” पुस्तकं धारे कंर बेदन उचारे मुख, . 

| ` सारे काज जन के 'सकल गुण ग्राम हैँ। 

` ` बीना बजाबै सब सुख संरसाबै ' बहु, 
ताही सारदा के पद-कमल o प्रनामः -हैं॥ 

` भरतपुर दुर्ग बर्णन ( छप्पय ) 

gie gia माहि gt इक दिपत श्रबनि पर | 

बिदित भरतपुर नाम तासु महिमा उदार बर । 
उन्नत बुरज अपांर चारु fag मंडल परसत। | 
ag दिसि नहर गंभीर नीर निरमल जहे दरसत | 
बहु कुसुमित बन उपबन सघन, बिबिध पबन संचरत जर्द i E 
s उनमत्त ग्रमल आंमोद बस मधुप बृन्द गुजरत Tel | 
गंगा लहरी ( कवित्त ) * 
हृ कै निसंक लंक हंक ते जराई जाने, 02 0 
^ जघन के जोर हीते जल निधि नास्यौदै। | 
मारि मारि राक्षस faa बन राबन कौ, | 
`` अच्छहि संहार फल श्रमीरसः चाख्यौ है P 

आनी है 'बिसल्या जानें राखे प्रान लक्खन्‌ के, 0. 

` ` लंकपुर जाके संक अम . अभिलांख्यौ d 
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- . राम-काल ( ८७ ) 
“ऐसे .हनुमन्त जू को काटे, ताहि दंतन सों, - 
राक्षसिन ऐसौ एक चित्र लिख राख्यौ है ॥ 


तेरे आसरे के बल 'पाय के विसाल गंग, 

बढ्यौ गर्व जाके सो मैं तोसों कहत सब । 
याही ते वृन्दारक enr की अबज्ञा करी, 
o काहू की न श्रबलगि मानी mu ae aq । 
। प कहूँ या समैं उदारता गहौगी am, c 

तो में निराधार नहि दूसरों अधार भव । 
मुख बिल खाय दृति दीनता दिखाय wl, 

कौन के and जाय रुदन करूँगो aa 


६५-नवीन-इनक्रा पूरा नाम गोपालसिह था किन्तु 'नवीन' उपनाम से 
विख्यात्‌ थे। ये महाराज बलवन्तसिह के दरबारी कवि .थे। इनका 
कविता-काल सम्बत्‌ १८८० से १९४० बि० तक माना गया है। इनके जो ग्रन्थ 
देखने में श्राये हैं उनसे पता चलता है ये उच्च कोटि के अनुभवी कवि थे । 
| “नवीन” जयपुर निवासी ‘ga’ कवि के पट्ट शिष्य थे। उन्हीं के द्वारा इन्हें 

नवीन! उपनाम मिला था जिसके सम्बन्ध में उन्होंने इस. प्रकांर लिखा है: 

| जानत हौ' नहि जोरन अंक, हुती चित की वृति मूढ़ता भीनी । 
सो निज देख के दास दयाल, बनाबत जोग हरे हरें कीती । 
ताहू d नाम धराये के सोंचन, नाम धर्‍यो तब यों सुधि लीनी । 
श्री गुरु ईस प्रबीन कृपा करि, दीन कों छाप 'नवीन की दीनी ॥ 
उपरोक्त पद्य से स्पष्ट हो जाता है कि.ग्रापका “नवीन उपनाम कल्पित 
ने होकर गुरु प्रदत्त है । ये भरतपुर के निबासी थे भ्रव कत ग्रापके निम्नलिखित 
चार ग्रन्थों का पता लगा है। (१) प्रबोध रस सुधा सागर (२) नेह निदान 
(३) रंग तरंग (४) सरस रस... . - : a pim 
| हे प्राप्त ग्रन्थों में “प्रवोध रस सुधा सागर, क A 
है। इसे कवि ने छ: तरंगों में बिभाजित किया हैं। काव्य के बिभिन्न s 
Ñ सरस एवम्‌ विशद व्याख्या करना इनकी बिशेषता है । इस अन्य 
में एक महान्‌ विशेषता यह है कि कवि ने एक विषय को लेकर पहले अन्य कवियों 
की कविताएँ दी हैं और फिर उसी विषय पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। इससे 
एके तो अन्य कवियों की विषय पर कविताएं एक स्थल पर मिल जाती हैं और 
दसरे भिन्न भिन्न प्रकार से एक ही विषय पर वर्णन भर विचारधारा,का तुलनात्मक 
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(a) भरतपुर कवि-कुसुमाजया; | 


अध्ययन हो जांता है । ग्रोपकी सुमधुर कविताओं के उदाहरणा नीचे Neg 
जाते हैं:-- 
प्रबोध रस सुधा-सागर 
दोहा 
जुगल चरन बन्दन करौं, सब देबन समुदाय ! 
ज्यों हाथी. के. खोज. H, सब. के. खोज समाय-॥ - 


YA मगन बिहरें बिपिन, राधा नन्दकिसोर । 
दोउन के मुख चन्द के, दोउन नेन चकोर d 
नैन वर्णन (कवित्त) 

तीखनता. ताकिबे की तीर तें तरल तोरि 
जाती मिल होती जो न नासिका श्रराबी में 
अजब Asa Aaaa की ग्राभा पर, ` 
col. भूमन. गजब सो न एतिकं सराबी 
मोती की. जोती तिल तूल ना प्रबीत तुल, 
: तोलत “नवीन! चख पल को दराबी 
.मीनन के मीन aft. भौंरन at भौंर- देत, 
fax fay खंजरीट खिचत. खराबी में ! - 


AM 


~! 


भूमत चलत मद धमत खुमारी नन, E 
जातक कलित सोभा ललित सुभाल की | | 

श्रम के कसाले देखें दरद बढ्त gA E 
i pa दुसाले में पलट लाये सालं की। | 
` राजत' 'नवीन' रेख . अंजन अधर ` लर- | 
` मोतिन की माल की बराबर न मालकी। | 
गानी म्रौ दई सो जात जानी मो निसानीह की, . | 
दै. आये निसानी के अंगूठी नंग लाल की ॥ . 


बिरहपुरा . कें बिरहीन पे सवाल द॑ द, 

Er xt इकतरफी भई को जानें ढील है | | 
` _ कोकिला गबाही भरें प्रेम के मुकदमा: में EU 
2 दाबा कौ संबूत कर बोलत अपील दै! | 
` ` डिगरी संजोगिन की जारी भये फूले फूल 
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राम-काल ( e ) 
द 
गुज की 'नवीन' कुज कृ'जनि 3 
रति-कंत साहब अदालत p. m pe 
राबकार राजत बसंत कौसो à 
आंख मिचौनी (कवित्त) TI 
और खेल खेलें सो तौ खेलिहै बबा की सोह, 
कहां लॉ सखीन उपहासन कों पेलोंगी । 
कोतुक “नवींन' बीन लाबै तु सुजान नित, 
ससक. भुजान कंध सो न ग्ब भे 
छतियाँ gat पीठ ठोड़ी दै गुदी में नीठ, . T 
m छोड्न कहे ढीठ कैसें बर हेलौंगी । 
जांघन में देके कटि भीचनों बरौ दैय्या, 
तो सांग कन्हैया आंख frat न खेलौंगी ॥ 
सवैया 
नन्द बबा के बवा के सुकृत्य सों reb सपुत भयो जसुधा के 
रार की गार की हार की प्यार की नेंकहु लाज नहीं सखि याके 
ठौर कुठौर ठठोलिन बोलिन बोलि 'नबीन' छली छबि wma 
या खन लौं न मिले बस को यह माखन से अंग चीर के ताके ॥ 


६६-बटुकनाथः-ये कवि जाति के गोड ब्राह्मण और भरतपुर के निवासी 
थे। इनके पिता का नाम रिषीराम था। आप संस्कृत और हिन्दी दोनों के अच्छे 
विद्वान्‌ थे क लिखा हुआ केवल एक ग्रन्थ *“रास-पंचाध्यायी' देखने में आया 
ह, जो इन्होंने संवत्‌ १८६६ वि० में लिखा है । शैली सरस एवं सुन्दर है। इनकी 
कविता से कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं:-- 
छप्पय 
गनपति गुरु गोबिन्द, गिरा गिरजा गंगाघर । 
गिर गंगा गोपाल, गोप पति गोपति गिरधर । 
ब्यास बिबुध बिबुधेश, भर बुध विद्या भाजन । 
सती सून सनका दिक, सुखद सुक.सेस सनातन | 
रसिक और इन आदि मग, परम भागवत जे धरन | 
तिनकी पद रज बन्द हों, बिमल अंक भाषा करन ॥ 


दोहा 
अमरपुरी अमरी भरी; कबरी भ्रमरी भीर । 
मुखरी कृत पद-क ज महि, बंदौं FAT AAC! 
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( &» ) भरतपुर Tatas | 
जहाँ परम उज्ज्वल सीप सजल जनित मुक्ता माल हैं 
चहुं तीर सारस सारिका, सुक केकि कक मराल है ॥ 
बर चक्रवाक चकोर चातक, कोकिला कल कूल हे 
रसपु खंजन मंजु कुसमित भूग गुज समूल है ॥ 
ग्रस बसनि fafa ता तीर की वन ईस वृन्दा बिपिन है । 
अति सघन जोंजन पंच, अ्रचित जुगल सांजुति धरनि है ॥ 
तहाँ ललित लूम लबंग लतिका. परस सरसत बोत है । 
ग्रति चारु चंदन तरुन जातर. नीर चरचित गात है ॥ 


६७-पद्म :-इनका निवास स्थान भरतपुर में qz की हाट minl 
कवि महाराज वलबर्न्तासह के दरबारी कवियों में से थे । इनके कुछ फुटकर द्द 
पाये जाते हैं, किन्तु साधारण श्रेणी के हैं। इनका HTT RA Ho gasoil 
सम्बत्‌ १९०० fao तक ठहरता है । उदाहरण प्रस्तुत हैँ: 
| कवित्त 
केसौ खूब आनंद भयौ है रामचन्द्र केसो, 
` 'कृष्ण कैसे उत्सव कौ महा सुख लहयो है | 
करन की सी कीरति ग्रौर बलि की सी यज्ञ करी, 
इन्द्र कौ सौ मृत्य सो तुम्हारे नित्य WATE | 
' राजा बादशाह Gg सराह सब, 
«qur कवि’ आपकौ. ही जोर ग्रस कहयो है! 
भूप ब्रज इन्द्र महाराज बलबन्तसिह, : 
सुजस बधाई कौ समुद्र पार भयौ है॥ 


सारंग - धनुष. धारि सुदर्शन चक्र धारि, e 
कौमोदक गदा धार दुखे दरिबौ कर | 

नंदक खड़गधार taara संख धारि, y 
qu घरि संपत समृद्धि भरिबौ के! 

और हू अनेक mga की FAA, ड 
भूतल तै सत्रु के समूह हरिबौ कर 

माजी श्री ग्रमृतकोर भूप बलबंत जू की, 0. | 
` सदा राम रामानुज रक्षा करिबौ 'कर॥ | 


६८-गोपालसिंह:-यह महाराज बलवन्तसिह की रानी राजकु 
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F राम-काल ; 
E ( ९१) 


| वांत थे इन्हीं महारानी के लिए इन्होंने पद्मपुराणान्तगंत “कातिक महात्म्य' के 
कुछ अध्यायों का Agate किया था । शेष अध्यायों का अनुवाद चौबे जीवाराम के 
| पुत्र नरसिंह (नरहरि) ने किया है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं:-- 
दोहा ; 

४ गिरिजा तद मन क्रोध कर, देत भई यों साप । 
ता कारण सब देव गण, वृक्ष भये किल आप ॥ 


तव ताहि ते अस्वत्थं बट हरि ey वृक्ष भये सही । 

तुम सुनो सकल मुनीस हो तब सुत रिषि ने यों कही ॥ 

पुनि wa दिन के माँहि पीपर को सु-पर्सन कीजिये । 

भद्रा सनीचर वार क्र कवह न ताकौ छोजिये ॥ 

सवया | 

` कृष्णहि ते उत्पत्ति भयौ, बड़ मंगल कारक पाप को हारी । 
भक्ति समेत ag रु सुने, मन बाँखित पाबत ते नर नारी ॥ 
पापनि ते छुटिके युत पित्रन, अकं बिमान है बैठि सुखारी । 
जात चले हरि लोकहि को, तिनकी कवि कीरति गावत भारी ॥ 


श्री ब्रजपति बलवन्त बहादुर, तिनको सुजस सुहायौ । 
राजकु वरि तिनकी पटरानी, तिन चरनन चित लायौ ॥. 
तिनको ड्योढ़ीबान दास, निज नाम 'गुपाल' कहायो d 
ताने ग्रपने' 'म्रग्रज के हित, 'माधव चरित' बनायौ ॥ 


| ६९-रामकृष्णः-ये भरतपुर के रहने वाले तथा महाराजां बलवन्तसिह 
के दरवारी कवि थे। इनका कविता-काल संवत्‌ १८८० वि० से संवत्‌ १६०० fao 
E जाता है । इनका कोई ग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं हुआ है परन्तु कुछ फुटकर 
| ते अवश्य प्राप्त हुए हैं । इनकी रचनाओं के कतिपय उदाहरण नीचे प्रस्तुत किये 
कवित्त 

विनंती को मान सुन सोर सुन सुर साधुन को, a 

: We अवतार ब्रज माँहि गानि लीन्हों है । 
WA समेत aga पर हेतु बहु, eru 

भक्तत के हेतु ही कृपा कटाक्ष Atel है | 
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a 
(a) भरतपुर कि | 
गोपी ग्वाल गोप गाय बच्छ प्रति पाले भले, : | | 

भूमि कौ उतारौ भार दुष्ट मद छोन्हो है । | 
सोई “रामक्रष्ण' महाराज बलदेबज को | 

सकल मनोरथ कौ सिद्ध फल ded ga | 
| 


सदा आय सर्बोपरि सुख के समूहन को, 
श्री जी की कृपा ते बिधिवत बिलस्यौ करौ। | 
सफल समृद्धि भ्रष्ट सिद्धि नब निद्धि बृद्धि, f 
सम्पत समेत ते खजाने में लस्यो mda | 
बिभब सु तेज श्रौ प्रताप त्यों सुजस स्वच्छ, | 
unr sm TR समूह सरस्यौ करो। 
ada के कंद “रामकृष्ण' चंद-कुल-चंद, | 
श्री ब्रजेन्द्र बलवन्त हिय में बस्यौ atti 


७०-धनेश:-ये कवि जाती के ब्राह्मण और भरतपुर के Pun] 


इनके पिता का नाम चन्दराम था । इनके दो बड़े भाई हीरालाल ग्रौर We 
बड़े बिद्वान्‌ एवं कवि बतलाये जाते हैं। धनेश हिन्दी और संस्कृत के प्रश . 
विद्वान थे । ये महाराज बलवन्तसिह के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे । इनकार्क नि 
काल सं० १८८० वि० से १९०० वि० तक पाया जाता है! इनकी केबल F से 
रचनाएं मिलती हैं । उदाहरण देखिए:-- ॥ 
गोबरधन, गिरधरण, धीर धर दुःख बिमोचन | | षा 

नन्दराज युबराज, रुचिर राजीब बिलोचन। |: 

सकट बकी बक कंस केसि ग्रभिमान बिमरदत। | | 

खल भुजंग फल रंग, भूमि निरतन बिध au! |. 

कदप दप दल दलन बर, wa रसिक रसरूपजर्य। | 

गोकलेस गोपाल जै, गोपीनाथ जगनाथ जय। |. 


७१-ब्रजचंदं:- ये भरतपुर के निवासी तथा महाराज बल ॥भर 
दरबारी कवि थे। इन्होंने कवि-कुल-चूड़ामणि-कालीदास के 78 | 
का अत्यन्त सुन्दर पद्यानुवाद Wo १८६५ वि० में महाराजे बलवन्ति 
किया था । कविता के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं:-- a 
कवित्त E 

पंडित कबीन मन. देख कवि. कालीदास, | 

हू ढ़ लाय देख्यौ .संब ग्रथन कौ सार है 


er 
pi. 
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तर्रुनी प्रबीनन के भे 

फर Fiet यहु सु 

श्रीमंत ब्रेंजेंनद्र महाराजे सवति 

YA कपा सो लह रस बिसतार है 

पंकज TWA सम राधिका चरणे ध्याय | 
y ८ 

"GT अजचन्द' ग्रन्थ 'तिलकश्व गार है ॥ 


te हैं मृणांल de Wes अरविन्द qud 


SUO स्वरूप ही कौ लील 
पुलिन नितम्ब aw: aq हैं नबीन a quu 


खुले बाले जाल सो fum 
भनि “ब्रजचन्द त्रिबलीन sy तरंग m d 


उरज” उतंगनः को चक्रबाकं 
काम बन दीघेः fet तैरनः को तीयं er 3. 


प्रजा के करेयां. नें: तलैया रच दीनौं है॥ 


JA ७२-सुन्द॑रलालः-ये जाति के ब्राह्मण और Wer दरबाजा: डीग के 

| Bt थे । इनके वंशधर अभी भी विद्यमान हैं । इनका कवितां-कांल io १८८० 
EC MS माना जातां है । इन्होने. कोई Te नही लिखा: है, केवल फुटकर 

Irt खने में आती हैं। उदाहरण के लिये इनका एक पद प्रस्तुत किया 
$ प्यारीःलैयो छाक हमारी! टेक : 

जित. मग ag घरत पग" भूपर सोई बॉट हमारी. . 

माखन मिसरी अरु दघि ब्यंजन संग वृषभान कुमारी)... ` 

सुन्दर 'स्याम चढ़- कदमन ऊपर टेरौ 'नाभ पुंकारी ^ । ` 


vi ०; edd 


RON 
[SN निवांसी* थे। महाराजा बलंवन्तसृह की पटरानी श्री wap af के, 
E. à कातिकमहत्म्यि? नामक ग्रन्थ की रचना at A । इनुको भाषा 
dw साधारण है, और शैली में किसी प्रकार का चमत्कार एवम विशेषता 
: जाती है पुर्ववर्ती'कविथो' की भाँति इन्होने प्रत्येक "ME के TN 
बदलता 3हराया है जिसके तीन चरण वहीं रहते हैं तथा चतुर्थ चरण. विषया; 
| पा रहा है। वह छन्द इस प्रकार है:- 


| ` SINE ran 88 प्रिती का नाम जीवारांम चतुवदी था र ये 


कर 
Y? 
Ur n 
Egan. 
mna vot 
it tan, y» 4 
AT BARS 
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; (. ६४. i e भरतपुर कविर | 
ब्रजपति बलवन्त -बहादुर, तिनको सुजस - | 
राजैकोर तिनकी पटरानी, तिन चरणन ero | . 
चौबे जीबाराम तनय सुभ, “नरहरि' नाम कहायौ । 
ताने' श्री ब्रजराजकु वरि हित “माधवचरित' बनायौ॥ 
इनकी कविता के कुछ छन्द उदाहरणार्थं उद्धृत किये जाते दै: 
छन्द भुजंग प्रथात | 
रहै देव शर्मा निपुत्री सदाँ कौ, 
टु हुतौ चन्दशर्मा नाम सिष्य ताकौ । : 
तवे ताहि तू ब्याह दीनी जु प्यारी, 
भयौ ता समे तोहि कों मोद भारी ॥ 
_ _ सोरठा x. 
: ताहि पुत्र सम मानि, चन्दर शर्मा शिष्य कों । 
वोहु पिता सम मान, ford तहाँ सेवित भयो ॥ 
iS impo P सवेया : 
. . यों तब कृष्ण कहैं, सुभ नेम सु पूरव जन्म सुन्यौ हरसानी । . 
` देखी बिभौ परमेसुर की परनाम करी मन में मुसिकानी । . 
cc. तीनहुँ लोक अधार प्रभू तिन सौं सतभामा कहैँ पटरानी । | 
FPS और कथा कहियै हम सों प्रिय यों उचरी मुख सों बर बानी॥ 


. ७४-लालः-ये जाति के जाट और ;भरतपुर “के निवासी तथा महा] 
बलवन्तसिह के दरवारी कवि थे। “लाल” इनका उपनाम है । इनके 
नाम का अभी तक पता नहीं .लग सका है। सम्भवतः इनकी अनेक कृतिगा ह| 


m 


z 


a 


किन्तु हमें अभी तक “लाल ख्याल” नामक रचना ही उपलब्ध हो सकी है। 
रचनाओं में विनोदयुक्त हास्य का पुट पर्याप्त हना में पाया जाता है। 
रचनाओं में सर्वाधिक विशेषता यह पाई जाती है कि लाल अथवा मुनिया | 
इनकी कोई भी रचना ब्रहती नहीं बची है। लाल और मुनिया. को मार्य 
कर कवि भौतिक और अ तत्वों . पर मनोरंजक ढंग से प्रकार | 
हुआ अ्रपनी प्रतिभा का परिचय देता हे... . .- 7४. 

.... इनको भाषा टकसाली है । भाव व्यञ्जना इतनी. झूठी है 
सराहना करते करते gf नहीं होती । इनकी सुमधुर . रचनाओं क 
उदाहरण प्रस्तुत हूँ: ` ` LATE UNE par ती 
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` राम-काल ` 
( ९५) 


कवित्त 
'एक. बनो रा UF बेठ गयौ पालकी में,  . 
ao बन एक एक जोग अंग लीली 3 
एक - gta पोथी र बार बार थोथी कहे लीनौ | है 
एक देत ताल सुर साजत प्रवीनी है”, 
एक जाति-रीतन की सगरी me dm a 
du फार डारे कपरा इक और भेस कीनौ है ।. 
लेतेई नाम सुख काम के ग्रराम बारे, ह... $ 
_ ' देखो ब्रजराज के भंड़ान ख्याल कीनो .है ॥ ' ' ` 
- वृद्ध बल Hu ह पींजरा वनाय लायो, SLES 
| महीन तुरी नीलम ते ढाली की ॥ 
जोवन के जोर जग गत जेबर सौ, - mi 
तामें जोत होत आय लाल ही की लाली की । 
लाली pid m जहान में. प्रमान pe ८ | 
- कीरति के आंगन में सांचे. सम ढाली की 
सुन्दर सलौनी लोनी ate तन सारी नील,.. . हँ 
अंगन की ्रोप st लालिमा प्रबाली की ॥ 
पीजरा सुधर तन पाय कें सुहाय who ` 
Suc -उछ्ट्न. at छोड नहि हटरे । 
काम बस पाय अंग मुनिया लुभायी रू, ` ` 
. ढूजौ नेन संग देख तामसी हाँ भटरे । 
ग्यान कर ध्यान गहि पाबत परम पद; 
ताते भव-ज्वाल माल लागे नहि लटरे । 
मान कृह्यौ मेरौ मैं तौ: तोकों.समझावत हों,  ' . 
जाही at बुतायो जग ताही m सु रटरे ॥ 


Ix S ९ श्रीधर:-ये श्री हरदेवजी के मंदिर के महंत थे । इनका पुरा वृत्त ज्ञात 
अ. हैं। इनके पिता का नाम श्रीराम गोस्वामी था । इनके बंशज अब 

हा र ता में विद्यमान हैं। इनके लिखे हुए कई ग्रन्थ बतलाये जाते हैं, किन्तु 

एक छन्द वे मयाशकर याज्ञिक के भ्रविकार्‌ में हैं। इनकी रचनाओं में. 
1 यहाँ wa त किया जाता है E 


ip M : j l ie 
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(९६) भरतपुर |. 
SEE | 

भूलि हू नेह कौ नाम्‌ न लेहु जू, कोऊ कहुँ. हरिदेब हि. हेरे. । 

सांस निम्नूकत ही रहिग्रे, निसि वासर प्रेम प्रवीन झनेरे | 

नेंकहु ‘stay प्रेम्‌ बिचित्र, feat उर frat नःनिबेरे.। 

जे दुख कानन सों Gat Wa, सोई निसान ge सिर मेरे ॥ 


थे । गणेश कवि ने. विवाह विनोद में इन्हें महाराजा. बलवन्तसिह SIN 
लिखा है । इन्होंने सम्वत्‌ १८८४ fao में “विक्रम पंच दंड कथा' नामक पुस्तक ख| । 
है। खेद है कि इनका विस्तृत जीवन aA. उप्ललब्ध-नहीं : हो. सक्ता है। ग्र] 


सामिग्री में से कृतिप्रय, उदाहरण; द्विये-जातेः हैं: 


भये इकठु नृप. अनेक महमानी, कोनी;-। 
| बिबिध भांति fiaa सुधार रुचि आनन्द, भीती.॥, 
तिही. समय विक्रमादित्य, बोले बर sms | 
रत्नसेन TT Gal. बात. इक AAA, 
मोड ठग्यो नहि. काहु.कहुँ परदेस. देस, महि. 
v ` इहाँतिहारे सहर मांहि मैं ठग्यो मोह afg l 
बँदोवस्त ऐसो: न: rfe नृप थानन, में । l 
<o वेस्या कीःसब बात कहीः सुनि तूपाःकानन में ॥ 
रत्नसेन तिहि::वेस्य]. को; सुहुजूर्‌ः get! 
— रत्न डवा|पझरु. दंड सॉँडिया/सहिंतः ATA 
और बस्तु भूसन. सुबस्त्र सब, ही 'मॅगबायेः। ` 
^os सरंजाम. अपने: समस्तः लेके”. mam ॥ 
पीछे Wear को;;रिसायः करि.सजा दिबाई'। | 
 . सहर, बाहिरै।काढ़ि : देस में ते. निकराई॥ 
नृप जेकर्नेह फेरि सीख.दीनी निज घर को । 
RENS करी बहुत सिष्टाई दियौ. आन्नद fleas को! 
आय विक्रमादित्य रत्नसेनहि सँग लेक । . 
१. ` `. अरुं समस्त निज फौज: लिए आनंदित हवं के | 
| . सहितः gafe -जयमाल अबन्तीपुरी सिधारे । 
कमा घते : बजे बादित्र दुँदुभी wu TRU |. 
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“काल 
राम ( ९७ ) 


5 महाराज Hac c नरेश महाराज बलर्वोतासह 
सम्वत्‌ १८८२ से १९०९ [de ) का शासन-काल हिन्दी प्रेमियों 
ं » से स्मरणीय है । भ्रापके पिता महाराज बलदेवा गौर मला 
` दोनों के काव्य-श्रेमी एवं साहित्यानुरागी होने के फल-स्वरूप इनका उच्च कोटि 
| का कवि होना स्वाभाविक ही था । .शासन एवं सभी ललित कलाग्नो के विकास 
की दृष्टि से बलवंतसिह का समय भरतपुर का स्वरंयुंग माना जाता है । राज्याश्रय 
| एबं प्रोत्साहन पाकर इनके समय में काव्य कला ने विशेष रूप से प्रगति की । 
ह| इसी काल में महाकवि रामलाल और, कविवर रसानंद आ्रादि जैसे प्रतिभाशाली 
| कवि हुए, जिन्होने अपने काव्य सौरभ से भरतपुर ही नहीं समस्त हिन्दीः संसार 
a] को सुरभित कर दियो! यह अत्युक्ति न होगी कि जितने सतृकवि अकेले महाराज. 
ह| बलवन्तसिह के समय में हुए और जितने सुन्दर २. काव्य इनके श्रय में लिखे 
' गये, उतने सत्‌कवि भरतपुर के समस्त नरेशों ( महाराज:बदनसिंह से लेकर महा- 
| राज ब्जेन्द्रसिह तक ) के समय में नहीं हुए और न. इतनी-सुन्देर कृतियां ही 
' लिखी गई । यह गौरव भरतपुर .नरेशों में केवल बंलवंतर्सिह को ही प्राप्त हो 
| Werl भरतपुर निवासी -ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि चम्पालाल 'मंजुल' ने आपके 
| सिक्यमें ठीक ही were छ 67: em INP मे 
DoD UU सुरज सुरज उदित `-बहुरिः . बलबंतं प्रभाकर, .. ...- .: 
Feat कला-सर-सलिल जोतिमय परम प्रभाकर 1 `. `... 
सोमनाथ, सूदन, ` ब्रजेश, :बिरही रस नायक । .......: 
. NBI, रसांनंद, -कलित-कमल ` बिकसे. सुखदायक 1. - ,- `. 
` सिगार, बीर, बैराग्य-रज, अरुन - पीत सित संचरत। ... - -« 
ABT हेत “मंजुल' रसिक, अजहु मधुप .मूदु-गु जरत ॥. . . .. 
` ` iaig स्वयं बड़े सरस कंवि थे और भाव qui कविता करते: थे । 
|| et अपनी कविताओं में “हरिनाम? उपनाम: का. प्रयोग किया है ।. इनका:कैवल 


दै 
i 


| ऐक पद्े'ही'पर्याप्त होगा:--- ` Rip. ik TON ; 
i कृटित कटीले कोट बिकट मबासे तेरे, . . . 
iue .0 070077 कुरः तुरे = को) युज 5 ह = निना s 
`` ` जोर घर्‌यौ जो घर करोरन को धन सों-तो, : ` ® ४ 
ER धरनी में धसक nae ठहरायगी । : 
cul. OON 'समौ -न :पावेः 'कंवि “हरनताम कहि, : | 
| साप लै खरच लै.खेम कुंसलसोंही तुतों, c7 
E एक दिना अकेलौ' Tare हाथ जायगौ ॥ 


> 
Leo 
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प्रकरण y 
quoe (WIE) . 


महाकवि: रसानंद:--ये महाराज बलवंतसिह के.दरवार में उच्च wi 
कवि थे; जैसा कि कवि ने स्वयं हित कल्पद्र म में संकेत किया हैन 

असें चित्त बिचारि- बुद्धि अनुमान सों 1 

रस आनंदहि बुलाय कहिय सनमान सो. 

जिमि: . ब्रजेन्द्र बलवंतर्सिह अज्ञा दई । 
i तिमि gat @ कृपा पात्र रचना ठई॥ | 
ow कंविवर के लिखे हुए ग्रभी तक निम्न ग्रन्थों का पता लग सका है 
१-बजेन्द्र-बिलास:--यह ग्रन्थ ८ उल्लासों में समाप्त हुआ gi इसमें qii 
भरतपुर राज्य के वैभवं का विशद वर्णन सरस एवम्‌ सरल भाषा में किया ह| 
अलंकार ग्रौर पिंगल पर बड़े ही चमत्कार qui ढंग से प्रकाश डाला है। | 
२-नख-शिख:---यह ग्रन्थं कंवि की ग्रप्रतिम सरस प्रकृति का द्योतक | 
इसमें रीति कालीन पद्धति परः कामनियों के समस्त अंगों Me से em | 
का मधुर एवं ग्रलंकृत भाषा में वर्णन किया गया है 1. यह हिन्दी साहिय | 
ढंग का एक ग्रनूठा ग्रन्थ-रत्न है। cr 75 हा 
` ` ३-गंगाभूतलागमनः--इस ग्रन्थ में बाल्मीकि रामायण के ग्राधार T 
का पृथ्वी पर ग्रागमन मनोहारिणी भाषा में वर्णित है। 577 
४-समर-रत्नाकर:--इस ग्रन्थ का नाम कहीं २ पर: AIS 
लिखा है । यह जैमिनी us मेघ का भावानुवाद है। ,. | 
५-संग्राम-कलाधर:--यह महाभारत के विराट qd का अनुवाद हे : 
६-मौज-प्रकाश:--इसमें श्रीकृष्ण की लीलाओों . का सुन्दर $70 | 
किया गया है। ' IMPO GBEB ` | - ai 
७-हित-कहपद्र म:--यह 'ग्रनवार-सुहेली (फारसी ग्रन्थ) का ८ ¢| 


बडा ही सुन्दर, ग्रनुवाद है । इस ग्रन्थ की रचना धाऊ गुलार्वासह * aT 


E 
| 
| 
|| 
| 


तावर | 


महाराज कुमार जसवंतसिह के लिये की गई थी, जैसा कि नीचे कै. | 
ने स्वयं लिखा है: ` pe a पफ क M 
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रागच” E (९९) 
l प्रथम “समरःरतना कर ग्रन्थ जु विस्तरयौ । 
जाम -जेमिनि. ग्रश्‍वमेध भाषा करयो | 
vert द्वितीय “संग्राम-कलाधर' को तथा | 
है जामें sue qd की सब कथा ॥.. 
तीजौ : “मौज-प्रकाश” की जु. रचना करी |. 
तामें अद्भुत रास जु क्रीडा बिस्तरी । 
श्रव ` ब्रजेन्द्रः जसवंतसिंह हित प्रीत सों। 
रचो ग्रन्थ इक न्यायं नीति की रीति सों॥ 
ur रहा चा 
श्री.. जसवंत. ब्रजेन्द्र हित, सोधिनीति. कौ. पंथ. 
“रस श्रोनंद' बरनन करत, 'हित-कॅल्पद्र म' ग्रन्थ ॥ 
बारा ब्रह्म निधि ससि हि गुनि, daa बिक्रम राय । 
अक्षय त्रितिया मास पुनि, माधव गुरु दिन पाय ॥ 


| उत्त ग्रन्थों के अवलोकन से यह भली भांति ज्ञात“ होता !है कि रसानंद 
| केवल कवि ही नहीं वरन्‌ प्राचार्य भी थे। इनके 'वणांनों में कलापक्ष और 
MATT का सुन्दर समन्वय पाया जाता है इनको. भाषा कोमल-कान्त पदावली- 


हित wera म ( छप्पय ) 

' जयति सच्चिदानंद नंद नंदन जग बंदन । 
दुष्ट निकंदन : पृष्ट gua: गाबत श्रुति छदन | 
मुरली . अधरन धरं मधुर सुर qui gu | 
बरसत “रसःग्रानंद! जुबति जत नित चित ग्राकरषत । : 
मुसिकात मंद- बतरात सें उभलति सुसमा सोहनी | 

ब्रज मंडल मंडन कों प्रगट चेटक है के मोहनी ॥ 
काब्य सार्त्र ग्रानंद में, रसिकन के दिन जात । .. 


`. ~ सूरिष के दिन नींद में, कलह केलि उतपात ॥ | 


- p = 
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(१०० ) : ^ TE acces 


Joco wm Gud :नहि' Was कमठः दिग्गज: कम्पतिः॥ - 


: „` द्विविध लक्षणा मूल है, प्रथम गूढ़ पहिंचान । ` 
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अनजाने परदेसी सों. नहिं प्रीत कीजिये। 

जांकौ सील सुभाव प्रगट आश्रम नहि जाने । ` 

तांसों छिप्रहि बुंद्धिबान मित्रता न ठानें। 
घर हू में बास न दीजिये नीति मंतें तौ यों कही । 
जो बास देइ तौ मित्र सुनि पावै इमि बिपंदा सही ॥॥ 

ओ- काब्य छन्द लक्षण बु 
प्रथम रसकला बसुकला, पुनि दिसकला. प्रमानि । 
इन चौबीस, कलान को, काव्य छन्द सुख दानि ॥ 

ER ` SEEN 0 "तल गत JE 
बढ़त प्रबल बलवन्त YI, जव सहज..-सिकारहि t 
खल भल दस दिस परत, डरत भ्ररि धीर न धारहि | 
qi पाटि नभ ग्रन्ध-घुन्ध, रवि, मण्डल: झम्पति:। | 


7 ` › लंक्षेणामूलक व्यङ्ग लक्षण `` ` 


दूजी sit aye यों, उभय भेद उर ग्राने ॥ | 
6 apes cene उदाहरण विततः), बनी je 
एरी नित नये दिन कठिन fada 435, |.) । 
जेसे ये wate श्राय sar अरबी करहि 
पापिन कलापिन gifa det हित, . fe 
ai चलाय ललचीली ca करद | 
कवि “'रसंग्रांनद!ः बिंलोक' ` कंमलत-मुखे,' ^ | 
पोरबी. नैन नीर की नदी सी.ढरबौ कॅरे! | 
ललित लतने ९थंभ अतन . संदभ. कीने, ai 
दंभ ` भीने भौर पररंभ भेरिबों STET | 
बाढी छीरनिधि की तरंग सी -उमंग भारी, 3 
सरद बिहंग सी पियूस पाराब्रार 
सतगुन के सार .सी सुमुक्त नब. ae 
'बिकसी' बहारदार कुमुद कतार | 


ही। | 
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राम-काल 
( १०१ ). 


` भन रस ग्रानंद' विमल गंगाधार सी e 
i हिम के पहार सी सुखद घनसार सी। | 
सह बलवन्तज के जस बिस्तार सीयों,. ' 
छिटकी है चन्द, छटा फटिक पसार सी॥ 
सावेया र std 
रोस की बात सुने aft ग्रातुर चातुर ग्राये चले इहि ओर हैं । 
त्यों “रस आनंद” सीस नबाय, लगाय रहे पग नन्द-किसोर हैं । 
तो हु रही मुख मौने मढ़ी न कढी जु बढ़ी भृकुटी की मरोर हैं। . 
. ऐसे कठोर fe में बसेते भये तिय तेरे उरोज कठोर हैं ॥ 
बेंदी वर्णन, (दोहा)? . 
जगमग भुसण भाल कौ, हैः सुहाग निधि .रूप | 
पूरनता श्यृगार की, -बैंदी ..वरन अनूप ॥. 
जटित जड़ाब सु जगमगत, बेंदी ललित, लिलार ।. 
जनु. पूरन ससि ग्रंक में, दिनकर करत बिहार । . 
auda (दोहा) . 
खंजरीट FHT HM, चपल तुरंग सर मीत 1 
` , लाज. सील पात्तिप भरे, बरनत नेन प्रबीन ॥ 


तब मुख की सुखमा निरखि, उपमा फिरत खराब । 
केचन अंचन तन हुतत, है गुलाब बे ग्राब॥ 
मुख सुखमा . उपमा दिये, भयौ कलंकी चंद । 
कटक अटकी केतकी, ग्रस्यौ भँबर मकरंद 


बिष्णु अंग सीतल सलिल,,, सज उज्जलता बारि । | 
उठत जु गंग. तरंग है, faa सिब सब्द उचारि.॥ 
BE 
सोभित मुकट fads, गंड मंडित -अलकाबलि । 
करत चंद दुतिमग्द, कुन्द निदक दसनाबलि | 
कटि सुदेस पट पीतं. करन कुण्डल छवि छाज । 
“रस aria’ sft पेख, कोटि मनमथ मच लाज । ` ` 
ग्रतुलित प्रताप बिक्रम बिदित, सकत न श्रू.ति स्मृति बरति । 
अज मंडन पुरन da जे,. भ्रवतारी अबतार मनि ॥ 
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pev भरतपुर sheer | 
७६-देबीदास:-ये जाति के खवास थे और महाकवि रसांनंद की पे 


रहते थे । यद्यपि ये बिशेष पढ़े लिंखे नहीं थे, किन्तु प्रकाण्ड विद्वन्‌ के सई |. 

आनि से इनके हृदय भी काव्याँकुर उत्पन्न हो गया "IT! फलस्वरूप el 

“श्री मदुभगवद्गीता' तथा 'हिंतोंपदेश' का सुन्दर ग्रनुवाद किया तथा रागी! 

के अनेक फुटकर छन्द लिखे । हितोपदेश का रचना काल स्वयं ग्रन्यकर्ता al 

प्रकार लिखा है: | | c . A] 

मेष सुक्ल तिथि सप्तमी, गुरुवासर परिमान। - ¦ || 

रद्र खंड ससि अंक कर, संवत्‌ प्रभव बखान ॥ | 

इनकी भाषा में विशेष चमत्कार नहीं पाया जातो श्रोर व्याकरण qus] 

भूलें भी यत्र तत्र देखने में आती हैं। इतना होने पर भी वणान शैली सरल, dw] 

तथा हृदयंग्राही है। उदाहरणाथ इनके कतिपय पद्य नीचे दिये जति | 
भगवद्गीता (छुप्पय) 

गवरि तनय बुधि सदन वदन बारन सुर नायक 

qurdg संहित सनेह कंज-पद सव सुख दायक 

भाल इन्दु इक रदन तिमिर mg कोटि दिबाकर 

भजत सुरासुरं नित्य काय बच cafe गिरा वर 

लखि प्रसन्न श्रंब देब यहि, अक्षर युक्तिदि दिंज्जिये | 

इह्‌ .कठिन uH गीता ग्रगम, छुप्पय बंध सुकिज्जिये ॥ 


e ave 


£ 


-— ws ` — क 
. .. 


बारि भरे afa नैन ads के तब माधव। _ 
कहत भये यों बचन सब्य सांचे तब यादब। | 

' नीच पुरुष कों होय मोह तू पंडित ज्ञानी || 
Td स्वर्ग कौ सुक्ख बढ़े बहु awa बखानी! | 
dig न चाहिये या समै, दुर्बलता छोड़ो "3! || 
उठि समर मंडि ठाड़े जु अरि, वढ लोक कीरति अरब ॥ 

हितोपदेश चौपाई प 

हिरण्य गर्भ व्हा हंस बिराजा, खगन ताहि कीन्हों निज राजा E 
सो वह राज करन व्हाँ लाग्यौ, राज साज के रस में पाग्यौ | 
ऐसे भासते बुंध जन तांकों, नुप विहीन सुखं कहाँ प्रजा को ue 
जिमि सांगर में मति के भटके, चलत न नाव बिना खेबट कै : | 
तिमि जग में हूं नृप बिन धर्मा, निवहत नहीं सुगम सुभ कर्मा |. E 
नित नित नृपति प्रजा अधिकाई, चाहे निज पुत्रन कीं १ 


va 
T. Ik 
T | ^ i 
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pem ( १०३ ) 


|| होय भूप जासूस बिहीनौ, सो करता d ग्राधौ कीनो । 
jo जा खप के जासूस सरूपी, हैं न नैंन सों ग्रंथ श्ररूपी ॥ 
| ; दोहा 

| सुधर हीइ जासूस afa, जा नृप के नित पास । 

| सो घर 9 जगत की, लखे विभौ ग्रनयास ॥ 


: सोरठा - 
इन्हें सास्त्र ते जान, तीरथ ग्राश्चम.सुर सदन. | 
परत quf पहिचान, qe बात जासुस ते: ॥ 
. फुटकर कवित्त 
ग्रारम्भत जाहि ag लोगन सौं dx होय, | 
| दूसरे करत जाहि धर्म ठहरै नही. । 
:करत करत जाहि ऊपजे कलेस . भारी, 
A फल ऐसौ लागे जासों dz हू भरे नहीं । 
अति छोटो काम ऐसौ कुल में न कीयौ होय,. — 
अति ही दुरंग काज पूरौ og परे नहीं 
देवीदास' जामें लाभ. खरच वराबर ही, 
afiada g कं ऐसौ कारज करे..नहीं ॥ 


प्यारी परबीन देख st ढंग भोरे स्याम, _ 
` मान कंरि बैठी चुप साधि पिक बैनी तें । 
परत जोक at ते अनूप रूप, i 
` हूटि टूटि मोती गन परेँ ge बेनी तें | 
'देविया' aaa माने gaa सहेली घाई `` ` 
आईं ढिंग प्यारी के सु पूछें मृग-तंनी c 
ऐरी सुनि गोरी ब्रषभान की किसोरी भोरी, . _ 
का पर करी है श्राज भृकुटी तनेंनी ow ॥ 
SST A जाति 'के ब्राह्मण और भरतपुर नगर निवासी थे । ये इतने 
SWR तृ थे कि इनके नाम पर श्रभो तक कु डारूपराम नामक मोहल्ला वसा हुआ c 
` इनका कविता-काल संवत्‌ १८५६ वि० से १९२४ वि तक माता JIRI eU 
मत * अनन्य भक्त होने के कारणा इनके घराने pure SSN ae t 
TE । कवि होने के साथ २ ये ज्योतिष-शास्त्र के भी अच्छे विद्वान्‌ थे। इन्होने 
सै पुने अपने निधन काल का इस प्रकार उल्लेख किया था. BEES S 
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( १०४ ) भरतपुर Vote 
दास दोष देखे नहीं, पाप कर दीये छीन । १ 
चौबीस्सौ ,की साल में, होऊ सेस में लीन ॥.. 
हिम रितु अग॒हन मास पुनि नौमी भौम सु पाइ। 
equa . तन त्याग कें, मिले सेस में जाइ ॥ 


जो वानी at मुखते निकसी सेस करेंगे सांची । 
झूठी बात कोई मत TA आप सरसुती नांची ॥ 
पढ्यौ गुन्यौ नहि भाषा ग्रन्थन नाहि गयौ कछु साखी । 
“रूप राम? के प्रभु सेम नें अपने मुख तें भाखी ॥ 


कहते हैं ्रापकी यह भबिष्य वाणी ग्रक्षरशः सत्य सिद्ध हुई । इनके र|, 

दो ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं:-(१) गंगा लहरी और (२)शतपंचाशिका। शतपंचार्फि 
में इन्होंने अपने उप।स्य देव शेषजी के बिवाह आदि उत्सवों का fafan 
रागनियों व सुन्दर छन्दों में वर्णन किया है। यह वणांन बहत ही oun 
सरल, सरस और हृदयग्राही बन पड़ा है । इस ग्रन्थ का रचनाःकाल Haas, 
प्रकार दिया है ` | 
एक' सहस्त्र पर्‌ आठसौ, नौ के ऊपर एक । 

भई wur श्री सेस की, गांए चरित अनेक ॥ 

सामन सुक्खा पंचमी, रच्यो चरित बिचार । 

जो qus सीखे सुने, a aq आचार॥ c[ 

आपकी भाषा साधारणत: श्रच्छी है । इनके कुछ उदाहरण प्रस्तुत है|. 

राग बिलाबल i 

सेसजी श्रवतो निवहि बनेंगी । L 

नाव जरजरी, खेबट नाहीं किहि बिधि पार लगंगी॥ | 

utr गंभीर भमर में भरमै पबन प्रचंड धुनेगी। | 

आगे ठाड़ी, दुरजन सैनां. मारहि मार HAN! 

चक्का प धक्का लागत हैं बुधि नहीं धीर धरेगी ll 

इहां कोऊ रख वारो नाहीं ग्रौर कळु न etl! 
“रामरूप' कों चरन सरन देउ सारद gaa 'भनेगी ॥ 


| राग ललित-ताल धीर 

` सेसजी एनानें द्यौगाजी चरन कमल बिश्वाम । 
जो चाहंणा सोई लेस्यो काई करौ उपराम॥ . 
चौरास्या का स्वांग धरयौ मैं सरयौ न कोई काम 
रीकि खीमि में थे नही समभौं काँई करा मन स्याम ॥ 
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SM. ( १०४) 


थे जानौ हमैं झूजा ना यह रीक पच बिन काम । 
“रामरूप' तो और न माँग दीजै अपनो धाम ॥ 
राग मलार 
रमत दोऊ सुन्दर नबल हिंडोरे । 
- चंद बदन श्री सेस रसिक मनि कुबरि तरुन तन गोरे ; 
नीलांबर अरु अरुन बसन की छबि घन दामिन भोरे | 
“रामरूप' दोऊ दंपति बिहरें मधुर हंसत थोरे थोरे॥ 


कहूँ जी सेस m ग्राप भुलावे । 
रत्न जटित कौ बन्यौ nad रेसम डोरिः डरानें। 
मान maa चंपकलता सब मिलि मंगल गाने । 
और कोई इहां आव न पानें मुख मसि निंद लगाने ॥| 
राई नौन क यारि फेरि कै कोने में oum नगागें । 
"रामरूप' सखि निरखि लाल m तनमन धनहि emu 
गंगालहरी 
छन्द पद्मावती 
सबत्‌ रस सर बसु चन्द्र अमित सुभ माघ .सुङ्क तेरस सबिलास | 
बुद्धबार कर गंगा लहरी 'रूपराम' हिय करो fna 


श्री गौरीनन्दन सुर नर बन्दन जग अभिबंदत निघन हुरो । 
श्री "equa जन करत नीनती गंगा तनमय चित्त करौ॥ 
श्री मातु भबानी निगम बखानी ger कमंडल करि संगा । 
भागीरथ आनी मुनिगन मानी कुलन उधारन जे' गंगा॥ 
तग निर्मल धारा ग्रगम ana नारि देख oa सुद्धि लहै । 
तन मन बच धाबी तव बर पाने मधम उधारन संत Fell 
सिन सीस निबासी परम प्रकासी qua सँघ नासत जन के। 
जल पान करत भन-रोग कटत इमि भेसज अक्षत जिमि तनके॥ 


3 ८ १-जीवा राम :-ये कवि महाराज बलवर्न्तासह के श्राश्रित थे। इनका 
जन्म 


> 
pu 


tap Sea गद्य में लिखा gard । इसमें ग्रकवर बादशाह तथा 
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a Bu में चतुर्वेदी वंश में हुआ था। इनके केवल. 
| दो ग्रन्थ जता (तहसील कुम्हेर) में चतुर्वेदी वंश में हु 


| ` के सम्बाद बडे ही रोचक इंग से दिये गये ह! तत्कालीन परिस्थितियों के 
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( १०६ ) भरतपुर तुम 

अनुसार सभाचांतुय के लिये ज्ञातव्य विषयों का भली प्रकार से दिगन कराया! 

२-बरजेन्द्र-सभा-विलास:-यह बड़ा ही सुन्दर पद्य ग्रन्थ है । यद्यपि झो. 

में किसी विशेष विषय का प्रतिपादन नहीं किया गया है फिर भी M 

शैली बडी ही रोचक है | 

आरम्भ में वंदना श्रादि करने के पश्चात्‌ अपने आश्रयदाता के बै | 

हाथी, घोड़े शिकारादि का sata कर महाराज बलवंतसिह की श्री-बृद्धि s 

विविध देवी देवताशों से प्रार्थना की है । इस ग्रन्थ का निर्माण काल कवि ने सां 
इस प्रकार दिया है:- र 

ate सौ ग्ररु छानवाँ, सुद्ध महीना माह | 

aa कविता परगट करी, मानों भयौ उछाह ॥ 


इनकी रचनाग्रों के कतिपय उदाहरण नीचे प्रस्तुत किये जारहे हैं:- 


सैल-सुता गौरी के तनय श्री गनेस नाम, 
तिनकी कृपा ते. fat सकल कसाला हैं । 
जिनकी कृपा. ते सब देब अनुकूल होत, | 
तिनकी zur ते होत सिबहू दयाला है । 
fragt के सुमिरेते दुख. को. विनास होत, | 
, गज को बदन गरे फूलन की माला हैँ। 

बॉप मृग छाला We MeT दुसाला ग्राप, 

सिद्धि के दयाला ऐसे संकर के लाला हैं॥ 

SN हाथी sura ( कवित्त ) 
. .. दिग्गज से सोहत ge दरबाजन : पे, 

oo देखि देखि घन के घनेरे घनबारे हैं' 
सोहत संबारी मीन केतन. सबारी सज, | 
हौदा बने ge मानों .साँचन gos! | 
झूम झूम चलत perd झुकि सुडन कों, : ' | 

झुंडन के बीच में चलत बल भारे हैँ। _ 
श्रीमत IR महाराज बलबंत तेरे, . E 
गज मतबारे केघों. सज मत्‌ बारे हैं! | 
___ कवित्त | : 
| Wem समीर बीर तीर सौ लगत मोहिं 
B ERIS . धीर नहीं qui जात तरफत ही 


७ नका 
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राम-कार्ले ( १०७ ) 
faux बिसासी मेरै UM मारि फाँसी डारी 
द दासी सों लगायो हेत कैसे करती | 
ऊधो यह qt समभाय दीजो सांबरे gn 

TR से ग्राबे गोपी तन में तयार हैं । 
आखिर अ्रहीर हैरी जानत न पीर है री, 


सुध ना सरीर है री कंसे करजी Sy 


| ८२-लक्ष्मी नारायनः-ये कवि भरतपुर निवासी गणेश के पुत्र और 
| जाति के ब्राह्मण थे । इनका कविता काल संवत्‌ १८६० से १६०० fao 
| जाता है। प्रतिभावान होने के कारण इनको भी पिता Ya E 
| प्रप्त था । अपने आश्रयदाता के ग्रादेश पर जगन्नाथ त्रिशुली की “गंगा लहरी! का 
MANGAS तथा “अनन्त कथा” पद्य में लिखी थी । उदाहरण निम्नलिखित: हैं:- 
3 afaa ` 
वसुधा के सकल सुहाग की समृद्धि निधि, 
नारायण' ब्रह्म द्रब मोद भरिबौ करे । 
कहा अचरज जो महेस को सहज ही में, 
o महा . ऐस्बयंसाली कर रखिबौ करे । 
wale सास्त्र को सुमानस समृहन के, | 
. सुकृति की gfe at दुखन हेरिबौ करे। | 
सुधा को सहोदर है सलिल तिहारो गंग, ` : 
— मेरे अमंगल कौ बिनास करिबो करे॥ 


प्रात समे न्हात. पटरानी जे नृपॉलन की, ; 
0 भंग मद : तिनकै पयोधर तटीन में। 

नारायन कहे सुन ऐरी गंगा मात बहू.  ' 

; रो -. तौलो fat तेरी जल रासि लहरीत में 

तौलो बे ही मृग निज बन्धु जाति पांति जुत, ; 
0... सहसन .समूहन सों मिलै. सुखासीन में। 

fagi हवः सुद्ध नित्य धरिके fata, . | 
i ` नन्दादिक बनन d ga बल्लरीन FU 
Ls ५३-रामानंदः-इन्हो संवत्‌ १८९१ वि में रानी किशोरी ATT 

रतन चुणामरि” नामक ग्रन्थ रचा है, जिसमें ६२ प्रसंग में गोवधेन लीला. 
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( १०८ ) 3 भरतपुर ककि | 


तथा मानसी गंगा की महिमा का विस्तृत वर्णन बड़े ही रोचक ET f 
मधुर भाषा में किया है । | 


अवतरण 


राथा माधब भुलत फूलत, हुलसि हुलसि मुसकानी। 
जनु दरपन प्रतिबिम्ब निहारत, मन waa मन भानी॥ 
कबहुक मुरली मधुर बजाबत, गाबत रागिनि राग छए। 
मानों बन धन ब्रज नर नारी, काम मंत्र पढ़ बीज बए॥ 
गिरिधर नागर रसिक उजागर, हंसि हंसि झुकि भुकि अंक भरे। 
जनु मनमथ रति करत लराई, नेंकहु इत उत नांहि टरे॥ 
wm कर चिबुक परसि पुनि माधब, बीरि बदन पर देत हंसी । 
मिस कर उमंग पयोधर परसत, मृगलोचनि तब मोह कसी॥ 
नीलं पीत पट अंचल चंचल, घन दामिनि की कोत छी 
कंकन किकिन qux ठुमकति, कथन करे सो कौन Fall 
गोप कुमारी पचरंग सारी, कनक किनारी भल्ल- मली। 
अंग अभूषन बाजत रुन BA, जन उरु कंचन कमल कली॥ 
भुकि झुकि दरसत हरसत मोहन, सुमन पराग वर वार al! 
बाजत .जंत्र अनेक एक गति, राग असाबरि गाबतही॥ | 
श्री बनबारी भ्रति सुखकारी, मुरली सम्हारी ma | 
mag मोहनि मंत्र उचारत, सबकौ सुधि विसरायबी॥ | 
नबलकिसोर भोरी गोरी, बय गति थोरी रूप, लसी। | 


मोहित भौ गिरिधर बर नागर, करतें मुरली लटक गई | E 
श्रबन सुनत मृदु स्वर सुर वनिता, चल न सकत गति थकित भर || 


८४-रामबरूद्य:-ये जाति के ठाकुर तथा भरतपुर के निवासी पै 


7 H 


TO 


भगवत असाद दोनों ही कवि हैं। ापकी कविता बहुत खोजने पर 
मिल सकी है। केवल दो छन्द उद्धृत किये जाते हैं: . 


{yw मे tT» 


SU } 
IP HR 


| 


| प्रवाह 


राम-काल' 


| कै लिये 'नल-दमयंती च 
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कवित्त 
जो पै iis तुम. fme बिसारी हम 
पे. काहे कों जु तुम करी प्री में।' 
हमहूँ. न जानी कान्ह रीति पहचानी ल 
सब सुभ बानी जो. कहानी ढंग सेठ में 
हौ तुम cs “रामबख्श' पहिचान m s: m 
22 नाह bo है ऐसी या श्रनेठ में । 
कुबजा संग. लाझो हमें रूप जो दिखांश्रो कान; | 
mA वर दिना में प्रभु. नीके जू जेठ में ॥ 


चन्द बिन रजनी सरोज बिन सरबर, 

बेग बिन तुरंग ` मतंग बिना मदकौ । 
निन सुत सदन नितम्बनी सुपति निन, | 

निन धन धरम नृपति बिना पद कौ। 
बिन हर भजन जगत सोहै जन कौन, 

नोंन गिन “भोजन बिटप बिना छद क्रो । 
ATTE! सरस सभा न सोहै कवि बिन, 

बिद्या ज़िन बात न नगर बिना चद कौ ॥ 


८५-सेवारामः-ये वैर के निवासी थे । इन्होंने किन्हीं रामपाल यदुवंशी 
। चरित? की रचना: की है। इनकी भाषा सरल, सरस एवम 
युक्त है। इनका कविता-काल do १८७३ नि० के आस पास है। इनकी 
ता के कुछ अंश प्रस्तुत हैं: चौपाई 


अब नृप सुनौ मनोहर बानी । दमयंती की अकथ कहानी ॥ 
जगी नींद भरके जगः बाला । लख्यौ न प्रिय कौ रूप रसाला ॥ 
दीसै नहि नरबर कौ ::राज्ञा तिय कौ बन में भयो ग्रकाजा ॥ | 
पीय पीय कहि चतुर - सम्राती । .गद॒ गद॒गिरा कहत भई वाती ॥ 
WE कंथ बन तजी अकेली । सूखत है कंचन की ae 
अमृत मय दरसन qum 1 -हमको aa में वयो Tem ॥ 
ऊंचे स्वर सों सब्द उच्चारे dix तोर कुसुमावलि डारे॥ 
अहो दई तुम कीनों कहा । अति अत्यंत भयौ दुख महा ॥ 
गरबरीस कित'गये :सुजाना 1-सुनी तजकें iE निदाना ॥ 


NIST कहीं -सुकाहि gar । पुनि काको मन 'में वृत "n ॥ 5 ES 
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| दाहा | 

बन बन में भटकत फिरे, रानी. ब्याकुल रूप । 

पंछिन सों पूछन लगी, तुम देखे नल भूप ॥. 


८६-चतुभु ज मिश्चः-ये भरतपुर निवासी तुलसी राम के आत्मज हुखै | 
राम के पुत्र और जाति के ब्राह्मण थे । इन्होंने “अलंकार आभा नामकं ग्रस | 
रचना की है, जिसमें ग्रप्पै दीक्षित के. S अलंकारों के बड़े ही रोक 
उदाहरण दिये हैं। ग्रन्थ रचना-काल के विषय में कवि ने लिखा है:-- 
| ' सम्बत्‌ रस निधि बसु ससी, सिसिर मकर गत भान | 
पाख ग्रसित तिथि पंचमी, सुरगुरु समय प्रमान ॥ 
इस प्रकार इनका कविता काल १८९९ बि० ठहरता है। इनके wed 
भाषा बडी ही रोचक तथा शैली प्रभावोत्पादनी है । उदाहरण के लिये gus | 
प्रस्तुत किये जाते E— C | 
, - विशेषोक्ति लक्षणम्‌. (दोहा) | 
“पूरनः कारन होत हू, कारज उपजे नाहि | 
ताहि 'बिशेषोकति' बरण, बुध जन सकल सिहाहि ॥ 
उदाहरण . ( सवेया ) 
हुँन करूँ सुधि भूलि ud तउ जात उतै चित मान aaa | 
cows लगे तउ खात बनें न ag cong afar राखहुँ नेरौ॥ 
. सोजँ तऊ नहि आबत dle सह यो -किन . जातरी सो दुख us | 
Co काम मसाल जरे उर में तऊ "gor रंच घटे बलि मेरौ॥ | 
| असंगति भ्रलंकार लक्षणम्‌-( दोहा ): | 
n जहाँ हेतु अरु काम कौ, भिस्त देस सबरुद्ध । 
- तहाँ . 'ग्रसँगति' कौ प्रथम, वरनें भेद fagi! 


| 
| 

B 
d 
| 


पै साखि ये घन हैं बिपरीत री, और की औरहि पा (t 
आप करें बिस पान बिदेसिन, की तिय मूछित हृ ७ |. 
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“काल 
राम (१ 


उदाहरण ( संबेया ) 
श्री बलवंत बली तुमरे अरि की तिय ताप. तची घबरानी | 
नग्न सरीर फिरें बन में कछु ग्रोढ़न को उर प्रीत प्रमानी । 
gaa तोरि. धस्यो तन चाहत हाथ पसारि तबे उमहानी । 
चारु नखाबलि रंगन ते भये पाण्डु तिन्हें तंज देख खिसानी | 


८७-युगलः किशोरः-ये ब्राह्मण जाति के रावत.अह बाले लक्ष्मीनारायण 


के पुत्र और भरतपुर के निवासी थे। इनके वंशजों को महाराज वलर्वतसिह से 
| कवीशवर' की उपाधि मिली हुई है। महाराज के आदेशानुसार इन्होंने 'रस- 
' किल्लोल' नामक ग्रन्थ की रचना की थी । ग्रब तक इनके ३ ग्रन्थ देखने में ग्राये है:- 
` (१) रस कल्लोल ( रस ग्रन्थ ) (२) ब्रज बिलास ( ब्रज का वणन ) और (३) 
| श्रीराम जानकी मंगल । साधारणतया इनकी कविता सुन्दर है और यत्र तत्र 
| वणंनों में स्वाभाविक: सजीवता भी पाई जाती है, : परन्तु: इनकी भाषा में 
| व्याकरण. सम्बंधी ` भूलें अधिक हैं ।. इनका. सवेया तथा षटपदी gat 
| E ह अधिकार था. ।. इनकी.. कविता के. उदाहरण -तीचे दिये 
जा , १ ae 


sy N 
.— 


रस कल्लोल. 


शोक लक्षणम्‌ ( दोहा ) 
वाँछित बस्तु ' वियोगः श्रौ, रति at परसत नाहि 1 
मन बिकार उतपन भयौ, परिमित A E ॥ 
बाँछित बस्तु बियोग लघु, 'शोक Fel तज नद | 
बिप्रलंभ करुना- fd कंसे होतो. ASN 


विप्रलंभ रति कों, गहुँ, करना परसत atte । 
, -इतौ भेद है दुहुन में, समझ सुकवि मन atf l. 
Nai रीतहि जो. कहो, ता बिन शोक न हीय । 
है. असमंजस. यह मनो, समरें कहैं. न कोय॥ 
का (बह) ० 
अपराधर बहु रोग ते, रब भय रर a 
मन बिकारः इनते भयौ, परिमितं सो मय UU 
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( ११२ ) भरतपुर कचि | 


- -उदाहरणा 
Fes पक्ष की पबन .करि, .:सेबन किय . agag । 
लखि:काली भय भीत-इब, चलन. चंहयो -मंद मंद ॥ ` 


बाबर घेवर मोद जलेबिन, .दूध सनी -फॅनी अति सोहै। | 
गोरस सानि . सिता . संग आदन, .पाथस . देखत -ही मन मोहे। 
चार. "प्रकार ST 'तरकारिन,. रौर उतार .गने कहि aki 
ठौर. पुरी -लुचई sx मोहन भोग, सुवास लिये उर itu | 


` पान कंपोलन में झलक कलं संपुट नील मंनी 'मघि wi 
कुन्तल केलि करे मकरंद सुगन्ध भरे अलि HD दुति दूनी। 
कुंडलं लोल feat नट नितंत मंडल मानिक पे छवि ऊनी। | 
मंजुल बोलति मोल लियो मन को बरनें कविता मतिःसूगी॥ | 
.-रोला | 
कृष्ण-कुन्ड के तीर सुभग मनि मंडल after! 
निरतत स्यामा :स्यामं संखी संग गुन. गन पंडित ॥ 
सरद ' चंद ` प्रतिब्नम्ब्रित oer -मधि छबि ae! 
लटकि चलति .पट die चटकि नैतनि . मनु Ae! 

| rows दोहा: ic 
चपल चरनि गति मन्द ध्वनि, नूपुर सुर चित चार | 
बजत बीन मिरदंग मिलि, निरतत .. जुगल किसोर 2 

ru _ सांगीतकी pert | 
sat सुनें किमि बैन थकित aq f जर | 
दल दल बिबित जुगल रूप घुनि बजत संकलकेल | 
तान गान गति मान नृत्य fa की सोह | 
दुरनि मुरनि we चलनि चोप माची wj रोर ED 
रीझि रीझि अंकनि भरत अमित भाब रति क : 
बिबिध केलि कोतुक करत -कुज ` भबन que 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - y 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


C88 1) 
— यशबन्तसिह:का जन्मोत्सव SPAT पूजन्‌ 
'करत .सिंगार ' गज. “गामिनी सुदामिनीः सी 
WISI. । भुलावें ATG Reg सिहाती. हैं। 
ज़ाही FAS चली: महारात्तीः mw पुजन mr 


देबग्रली कुसुम स q 
श्रानंदः को सिंधु" श्री ' ब्जेंन्द्र के LC T Ji g 


Tos TH MT थाह): सी: wae à. 
A हैं - अनेकन ae at जातीः beu n 
787 cor Serer हैं। बामे गीतः गाती है॥ ४ ४०: 
| FR ¦ > 1:४४ 57 “नक्‍्कोरखाना dub; S EP “|® ‘7 np 1 
3 Ya बाजत बधाई बेस 'श्रीमन ब्रजेन्द्र a › ` " ` 
Sg कु'वरं जनम सुभ उत्सब दराज G1 AA 
फंटिक aaa धाम पातुर नचत तामे, `` 
नौबति परनं ' सहनाई के ग्रवाज dog 
विषु के उदोत होत दीपनकी जोति मांनों,. .. 
कोटि कोटि दामिनी की सुषमा समाज d । 
जुगल किशोर” निसि भोर नही जान्यो परै” " 
>S " आनंद ' की 'ग्रोप aaa महाराज प॥ 


बिदा 2 

पूजे देव देबी. कुल. रीति att नीकी भाँति, ०० 
|^ प्रोहित बिदा. करके और बिंदा, कीने है. । 
भ्रति सनमान सों ब्रजेन्द्र बलवंतजू ने 

: 51४ 0 आंश्रितः: अनेकन को मौजा बक्स दीने हैं । 
सोने. केः>जडाऊ कड़े ।सौकरात्र: को प्रसाद, ' ` 
Rub जरदोजी ::काभ बने दिल्ली 'के सु चीने हैँ । 
qo चीरे मातिक age रोकड़ gee 
! 77 pgm aed जाचक ग्रंजाची सँग are i 
PIS Tu BIS कवित्त MC 
जौलों चन्द्र “मण्डल प्रकास DD मण्डल में 

ia ' ` 'जौलौं है अंडिगता की EET 
जोलो gig. पत्ती -रमासनी' SW PED Pe 
z जौलों रविरूप की, प्रकृति: तमः ।फारे कीः। 


to 7 
` 
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जौलों श्री महेश at सुरेश नांरदादि मुनि, 
eH cnr जमुन  फनिद. भूमि! घारे qp 
' जौलौं: रामी नाम: तौलों. श्रहो ब्रजराज" प्रभू, 
उमर “दराज WS कु वरः तिहारे wp 
८ ८-मणिदेवः-ये भरतपुर राज्यान्तर्गत:- जहानपुर ग्राम-के। निवासी hl 
जाति के भट्ट थे। अपनी विमाता के व्यवहार से ग्रंसंतुष्टं होकर काशी wal 
और वहां गोकुलनाथ के यहा रहने लगे । काशी नरेश की आज्ञा सें इन्होंने | 
भारत के कण, शल्य, गदा; सौप्तिक, एषिक, विशोक, स्त्री तथा महाप्रस्थान पो] 
का पूर्ण तथा शान्ति पर्व के २२५ Beara 'का ग्रनुवाद किया हे । अपनी ना 
अवस्था में ये विक्षिप्त से.हो -गये थे। इनका समाज में. बडा आदर था। गा 
अनेको स्थानों से इन्हें ग्राम, हाथी, घोडे आदि. भेंट में मिले थे । इनका कॉ] 
काल १९०० से १६२० fom है. | इनके कुछ छन्द उद्धृत किये जाते हैं। | 
P wmm के. किस माला. mg 

बचन Gu. ,सुनि owed. भो: चक्रांग ga CST! 

उडोगे mu. संग किमि.रूपमाला सो कहहु:-तुम उपचार ॥ 

खाय q, पृष्ट गबित ~. काग ` सुनि,;-ए, AN 

. m sagt उडन-.की at रीति हम. बल ऐन॥ 

उड्डीन ma भ्रवडीन ae sga us नीडीन। 

asta तिर्यगड़ीन. . ग्ररु बीडीन यरु . परिडीन॥ 
पराडीन: सुडीन Hes अति * डीन ` अरुखाडीन | 

डीन “अर “ संडीन “ डीनक. ` महाडोन weld 


Be mie genes शत है: gero) ते सर्वे! 
भली बिधिः हमः fae ताते : आहतः = इतनो'- 4! 
जोन..!गतिः qr !किएः होइ "अस्यास: तुमः गति तौन | 
ग्रहण करिकैः-उड़ौ मों संगः सकौ ait * करि गौत 


CL: 


y अति s करते cun T Es « "ics d a «t eco 1 
भए vg अति करते' बिक्रम” उभयः योयो WO 
'सहि परसपर qaoqoe 'नेकु न पीर! | 
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` राम“काल Ci) 
Safa गणि अंखड गति' ग ii dE इकड 
Cub. चालुन दौरदडनि चल a न्ड 
'सब्य कोउ "ger fefe जो ,सब्य सो म्रपसब्य | 
फिरत बाहूत गदा गरुई सुभेट भा भरि भब्य ॥ 
शब्द सों 'भरि दियो ग्रब्दहि स्तब्ध: भेनेहि 'नेक। 
we we अचूक वाहतं. गहे जथ की टेक॥ 
'कहाँ निद्रा mgs “रु “भरो. . अमराव ताहि। 
कहां निद्रा: ताहिए।पेरे agire चिता! ssa 
सकल 7एः;मम fau ऽनिवसतः+कहां faat मोहि। 
पिता के ats ते अधिक, दुख” कोन; gaa तोहि] 
fur हमः: निजः; धर्मं, तैंजिक : गह्यो:उक्षत्री धर्म । 
` कमं क्षत्रिन के करब भ्रव उचित तजि के मर्म॥ 
"CR फूठ कहि: तजिः वर्स्म उक्त मम: पितेहि enum s 
"+ »तथा, अब „ हम, वश्नव, St कह: नीति reg us =. 


H th 
ENE 

‘= 

Tt . 

oF "UD ~ ee m oy tmt "Uy 


OU Sh jS 


pa 5.७1 बि... IER BUS FEY qon pers lie H veo ys 
८९-हनुमंत:-ये जाति के ब्राह्मणः र नगरे के/निवासो'थे1 इनका 


सुन Ri कहते अरे ga बोलने? qu वत संभार न तू! 

Fe जसो “तोहि सुगः अट गक भारत 
छनी कल use खण्डन, लखि, d गारं SH हों हा दा 
तुरतः Hak अम : लोकतः में, ade सीखें कर. धारण त्‌ ॥ 
पुनि कहत बेन अत्त; कई ` मिली अ शि 


f LE < per f 3 


ee CELO GT fre co Site ron REY : पंजीय d 
जे जान के कुल कान- कोनी, ATE 9 उजा R 
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(११९६) TI FR 


न .-तूल रिषि रिस्‌ अगिन, भारी, UST. आहुति पाय 
निज रात के? रघुनाथ.बचन; OIX बोलेहु जाय ह 
L ( जानकी मंगल ) 


: पद्मिनी, लक्षणु-क्रवित्त 
बिज्जुल-,छटोसी...हास्य . लगत पटासी चो 


iy ७ 


TU | 


dud कहत बात भरत प्रसून मानों, ^ 
(vives gen बस्न sgt ही झपत कुसांन {कीः 
रंभा।मैनका की श्रपछराः की “उसी: की BE झि 
Vp cg समान बुद्धि “मूरख 7 श्रजान AI 
क्रर्वि हनु मत wo धाम कार्भ-बोम कोटि rm 
de 7 जम जखम care ऐसीः बेटीः बृषभानः की॥ 


EC ERE e sp जोति! के ब्राह्मण और दीग' केशनिवांसी im 


संस्कृत के' अरच्छेः विद्वान्‌ थे।' इनका कविता-कॉल' do | १९०१ वि० के गा 
पास ठहरता है । इनकी फुटकर रचनाएं कवित्त तथा विविध घंदों मे मिशी 


Se STU प्रस्तुताः किये जाते Fe C0 १-55३ | 
गदा TF md 3 कवित्तः nest य pee oft 
suu “रूपे. सी. जुटानः मैल mes रही wage ae] 
Sol eee nc reima : तरंग माल:-बीच ER WESEL SG || 
^p (४) ४कुकि>रही cobro । पतंग: Tae भरो i 
ipm (s) Wi feu BAAS AEs eM) PAG ४) | 
: दुष्दन;को काल Spee fre: Ae को | 
veg कि BPs TA HL, AST, ताल Ay ATTY 3 


देखे: gu भागः जात. RU. fas. Aye 7) ^ 
श्री. खूपेश्वर, FAST सागर: PRATT : "dl 
षटपदी 

जयति.केसरी qe, ज्ञान ,तिधि.. मुत्तिमत-...र जतः ¦ 
कवि कुल..कमल . दिन्नेस,...मोहतत्त, पटल, FATT! 
ARTIE WT TAA, GS -सुग्रीब NEP | 
तारा पति wu. हेतु, सेत; eg x कुल TU | 
जयज़ातुधान बन्न AGA सम, सुरु तर वर्‌ araa i ; 
जुग-जोर पानि “द्विज छत्र "कहे, जयति-२: असरन सरत; 
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राम-काल 
x ( ११७) 


६ १-रामबख्श AIR जन्म सम्बत्‌ १८८० वि० के आस पास माना 
` जाता है और मृत्यु सम्बत्‌ १६३०वि० है । ये डीग के निवासी तथा जाति के ब्राह्मण 
| ग्रे, तत्कालीन कवि समुदाय से इनको काव्य प्रेरणा मिली ग्रौर फलस्वरूप 
| ee कवि हो गये । साहित्य के साथ २ आपको ज्योतिष का भी उच्च कोटि 
है का ज्ञान था । सुनने में आता है कि आपने भ्रनेक ग्रन्थों की रचना की थी. 
 एय्लूएंजा की बीमारी में आपके प्रपौत्र का सपत्नीक देहावसान होजाने पर 
| इनका साहित्य नष्ट हो गया। बहुत खोज. करने पर. भी आपके साहित्य की 
` उपलब्धि नहीं होसकी, केवल जनश्रू ति के आधार पर कुछ छन्द मिल सके हैं । 
- ग्रापका उपनाम “राम है। यद्यपि इन्होंने टकसाली ब्रज भाषा का प्रयोग किया 
` है किन्तु शब्द चयन सुन्दर एवम्‌ सरस है और ग्रनुप्रासो को स्वाभाविक छटा तो बडी 
| ही हृदयग्राही है । आपकी सरस रचनाओं के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं 
बलरामजी की वन्दना (छप्पय) ; 

जय अनन्त बल धाम, राम, बलराम स्याम युत । 

गोप बेस गोपेस सेस ग्रबतार मार दुत । 

धरा धार अतिघीर' बीर, यदुबंसिन में बर। 

Ux सन संहरतः हेम-हल, मुसल प्रानि- धर । 
भुज जुत्थ सब्द तेहि “राम कहि, दीह दुष्ट HES दबन | 
जय ग्रच्युताग्रज भग्न-दुख, प्रलम्बघ्त ` रेति रबन-॥ 


शरद वर्णान ( कवित्त 
कंधों महताब काम देब सी खिली है aa, 
कैधों छीरसिन्धु dub deep बिहाईरी । 
कंधों घनसार- की 'तरंगति qua d, o o 
जाहर जहान मांहि बाढी सुखदाईरी । 
मृदु मखतूल कंधों बिधिने बिछाये सेत, 
रास. at बिलासन कों 2 कन्हाईरी 1 
या बिधि सुहाई मन भाई “द्विज राम 
Es महि: मंडल में सरद जुन्हाईरी ॥ 
फाग के अंवसंर पर श्री राधा की गर्वोक्ति xis | 
मुरली मृहचंग ,बेग छीन “द्विज राम” ताके, a 
d संग के संखान मार मार के भगा ' 
FR अबीर की में धमक छुसिं धमकी e E 
औचक गुपाल 'ही कौ हाय गह WU 
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( ११८ ) भरतपूर Ste | 
केसर की कोच GP करूगी बरजोरी घेर, . | 

ऊपर गुलाल लाल भोरी भर नाऊंँगी। 


गोकुल गली में भली .भांति सों अली री. are 
aa के लला कों लली करिकें नचाऊगी॥ 


नेत्र वर्णन 


तरुन qom ते . चौगुनी चलाकी चाहि, 
चीतिबे कों चुके मति चकित चितेरे री । 

मीन गन हारे मृग बारे 'द्विजराम' हू 
à; काम. हू बिसारे बन जाँन कर चेरेरी। 
.. सारे सुख चिन्तन के गारे है गुमानपगे, . | 
YAA प्यारे मन-भौंर के सुधारे कंज हेरे री। 
WA d कारे ये निहारे चतुरारे वीर, 
लाज भरे भारे कजरारे नैन तेरे री॥ 


| नृसिह वीर 


प्रगट्यौ प्रचंड रन भिरबे कों भीषम सौ 

` बान बर aga सौ भीम रनं धीरसो। 
पूरी पेज पारबे कों राम द्विजरांज जैंसौ 

भारौ गिरि मेरुः सौ सागर गंभीर सौ । 
तेज TT. बासब कौ पूत पुरहूतः:जेसौ js 
| कोरत कौ चंद सौ, अ्रमन्द राजे नीस्सौ 
बिप्र-कुल भूषण सुजान श्री नृसिंह बीर, 

कंचनः बरसिबे कों हरन पर पीर सौ॥ 


'छलको . छरेया- पूरी de कौ परैया; 
दान खगन करैया श्रौ: तरया रतिराज को 

धीर कौ धरया पर कारज करेया; 
. लाख लाखन लरेया और दरैयाः सत्रःसाजःको | 

दीनन ढरेया “पूरे गर्ब कौ: arta, 
s fis एड मेंड़न परया zl .भरैयाः भारी लाजको 
सिंह सौ बहादुर रन. भूमि ना टरैया, F 
: अरि उदर फरेया औँ सरेया सबकाजकी। | 
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( ११६) 
६२-धौऊ गुलाबंसिंहः-ये जाति. के गुजर क्षत्रिय तथा महाराज 
j [1 


` | प्शवन्तसह के धाऊ थे। आपकी राज्य सरदारों में उच्चकोटि 
| आप बड़े काव्य प्रेमी तथा कविजनो के आदर कर्ता थे। जप ye थी। 
at पुस्तक लिखी है, जिसमें १२५ दोहे नोक्त के, १२५ दोहे नीति के 

da LENA 3 तथा w दोहे WA के हैं । इस प्रकार यह ७१० दा 
«med बड़ी ही सुन्दर और उच्च कोटि की पुस्तक है ।' 

का समय इस प्रकार लिखा है:-- 05 p आ. पतथ की समाप्त 

षट जुग नंद  सुचंद, सम ज्येष्ट सुक्ल सुभ पच्छ | 
द्वितिया सनि पूरन भई, “प्रेम सतसई' स्वच्छ ॥ 
सतसई से कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हुँ: — 
| अन्योक्ति (दोहा) 
भरी लता Get फली, बसि कर उनमें. भोग | 
zeit कली क्यों दल मले, यह नीकौ नहि योग ॥ 

` जचित नहि धन मान पे, सुनत न खोटी बात । 
का मृग तेने तप कियो, सुख सोबे तृन खात ॥ 

ज। सुरज जारे कमल, गारें चन्द चकोर। _. 
हने नार Eu मीन कों, जाँय कहो किहि ठौर.॥ _ 

. सुवरन चोच मढ़ाय के, मानिक जुत पग दोय। . 
„ WW पंख मोती लगें, काग हंस नहि होय॥. ` 
n नीति (दोहा) | 2 
कहुँ कहूँ छोटे जो करत, सो न बड़े ते होय.। . 

TT FT मोरत सकल, जैसे सिन्धु न जोय॥ 
नीति सहित जो सुरता, सोई जय को हेत । 
सुध्यौः संखिया देत सुख, बिन eet जिय लेत॥ 
फल. फूलन जुत एक तरु, बन कौ करत सुपास | 
ज्यो सपुत सुत एक ही, कूल को करत प्रकास ॥ 

gar (दोहा) > 

प्यारे तेरे दरस बिन, चित .न लहत कहुँ चन । 
चन्दन चन्दरु चाँदनी, सबै लगे दुख S ! 
अरे यार तू निठुर है, नाहि जानत परपीर | 
तरफत हों तेरे aat, जिमि मंछरी बिन वीर 
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( १२० ) भरतपुर कविना | 
' तेरे बदन मयंक कौ, ' मो मन भयौ चकोर ।. 

रैन दिना इक टंक सादाँ, लग्यौ रहै तुब झोर॥ . 

बह चितबन बह चाल गत, बह मीठी बतरानि। 

` छिनहुँ.न चित ते टरत है, कसकत निरि दिन आनि n 

शान्त रस (दोहा) 

. बारन की तू बार कों, नेंक न लायौ वार। 
मेरी ही wa बार कों, कीन्‍्हों-कहा बिचार॥ 
हरी करी की बेर कों, नेक न कीनी dui 

कब को आआरतबंत हूँ, क्यों न सुनत हो टेर॥ 
सुर सरिता के तीरबसः कर हरि तन अनुराग ।. 
बहु सोयौ खोयौ बहुत, wag तो तू जाग॥ 
जग हरि में हरि जगत में, हरि बिन कोई नाँहि । 

: यों नुभ सब में बसत है, सब नभ ही के ifs 


. Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


T ss ० 222: 3859, ५ 222 


8६ ३-काशीरामं:-ये महाराज यशवंतसिह के दरबार के प्रसि ह| 
और जाति के ब्राह्मण थे। इनका जन्म गोवर्धन में gut था । इन्होंग ए. 
१६२२ वि० में “मनोहर शतक' नामक पुस्तक की रचना की, जिसके SW 
नीति शतक, XIX शतक, शान्ति शतक, बारह. खरी, शान्त रस GY 
कवित्त और होली ग्रादि विशेष उल्लेखनीय हैं । इनकी कविता हृदय स 
भाषा सरल सरस तथा लचीली है। इनकी कविता को पढ़कर V] 
होता है कि ये उच्च कोटि के कवि थे। कविताग्रों के उदाहरण Y 
किये जाते हैं ' 5 . : ; | i 
E ` . नीति शतक से (दोहा) . 
नृपति पास लघु नरन कौ, छिनक न चहिये वासं! 
ग्रसत राहु जब चंद कों, होत तेज कौ नास॥ 
नुपति जो मंत्री हीन है, छीन राज ह्लं जाय! 
बिना नीम ऊ चौ सदन, जिमि छिन माहि गिराय॥ 
पालन खोटे नरन को, लाख करौ दिन v5 | 
बखत परे पै फेरले, तोता के से गे" | 
श्र गार शतक से (दोहा) M 
रति ही थाई भाब है, जाको aul adi! | 
रस शगार सो जानिये, कोबिद fapr | 
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ताकी उतपति होत है, मिलि बिभाब ग्र 


सात्बिक संचारी तहाँ, प्रकटत होत WA 


दुराब ॥ 

प्रेम कुल्हा उपज्यौ सिच्यौ, सलिल प्रीति सां are 

ताप सोच संताप की, किहु बिधि सही न जाय॥ 
बिछुआ aja ( दोहा) 

छिनक छिनक छुन छुन करे, fret पग दरबार । 

मनों जगाबत मैंन a, रेन पुकार पुकार ॥ 
नितम्ब वर्णन (दोहा) 

गोल - नितम्ब बिराजई गोरे गजन गुजार । 

मनों लरकई भजि गई, उलटि' दुदुभी डार॥ 
लंक वणन (दोहा) 

लेक लग लगी पातरी, तनक fad हात। 

छुई मुई सम लचक कें, कमची सी लफ जात ॥ 

संयोग वर्णन (दोहा) - 

दरस परस -बतरान सों, दंपति जो धू होत | 

रस संभोग तासों कहत, सकल कबिन के गोत ॥ 
उदाहरण (दोहा) 

सिसकी भरि कसको तिथा, मसकी जब भरि sima 

फिर फिर फिरकी सी फिरे, थिर की ता परजंक ॥ 
उद्वेग वर्णन (दोहा) 

पियं वियोग, घबरात चित, लगत न काहू ठौर | 

ताही कों sea’ कहि, लिख्यौ कविन सिरमौर ॥ 
| उदाहरण (दोहा) 

इन्दु लखत किंदुक गरल, तारे कनक AAT! 

लगत बिना बलबीर के, सब सिंगार जजार ॥ 
शान्त शतक (दोहा) : = 

अरे मूढ़ बहु qup सों, दई दई तर देह! 

त्याग त मद मोह कों, हरि पद सों कर नेह॥ 

जैसे पुतली: काठ: को, नचत तार कै साथ। 

ऐसे हीं तर नचत है, काल करम के हाथ! 


ये नारी ना नाहरी, लखत प्रात हर लेत! 


afar सों बच जात तर, नारी बचन न देत ॥ 
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` बारहःखरी (दोहा) `` ` 
कक्का कमला पति कुमर, करुना निधि घनश्याम | 
fafa दिन मन रटिबो करो, छाँडि सकल मद काम ॥ 
खखा खर-दूषणा ger खगपति पै ग्रसंबार | 
आनंद कन्द मुकन्द को, भज मन बारम्बार ॥ 
- गगा गिरिवरः धारियौ, गोपी ग्वाल बुलाय। 
qd गारि gga को, लीनौं ` ब्रजहि ` बचाय॥ 
पापर कहत तो सौं पूरी कर ग्रास मेरी, 
मोमन' कचोरी धरे धीर न धराये'ते। 
qe पकौरी तो सों बड़ी सी खताई भई, 
पायौ है HR कसार प्रीतम पराये ते! 
कैसे WA है खोश्रा मुकरन मनोहर मोहि, | 
' नाहीं गौंदी सी कहा होत घबराये ते। 
कहत हैं समोसे खजला के सब बराबरी के, | 
गुप चुप रहौ जी कहा बातन बर्नायेते॥ 


dut रूप सरिता में. मीन मीन केतु के से, 
c ` mel आन कंजन में कंजन ' बिराजे ये। 
केधों लाल रेशम के जाल मध्य खंजन TT, 
कैधों विधि कारीगर तीखे सर साजे ये। 
कंधों हेम. अर्धन में हीरा मनोहर हैः x 
dub रूप बाटिका में नरगस छवि छाजेये। | 
केधों नौंकदार सीप मुक्ता: उगल रही, |! 
लोचन तिहारे प्यारे -सुखके समाजे all 


मानों कलसाहुँ कलधौत के सुधा सों भरे, 
मानौं ये खिलौना द्र मनमथ के ख्याल के। 
मानों फूल कंज उर उलटे धरे हैं विधि, | 
‘mat युग चकवा हैं सुखमा gat कै! 
मानों बिब दाड़िग दिये हैं बाल बारी aa, . | 
मानों फल शोभित है तरुनी तमालं कै" | 
हेम दु दुभी धरी हैं बिधि att कर, ` gl ! 
` ` श्रीफल मनोहर हैं. जोबन रसाल s 
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KT ( १२३ ) 


न्न हुए थे और 


९४-शोभाराम:-ये भरतपुर में अहोर जाति में उत्प 
टत में नोकरी करते थे । इनका कविता काल सं० १९२० fro सेस 

| fio तक रहा । झापने अपने समय में भरतपुर में कविता की धम E 
V एक बड़े कवि मंडल के मण्डलेदवर थे । कवित्त लावनी शौर ख्यार्लो का ग्रखाडा 
. इतके स्थान श्रटलवंद दरबाजे सोधी वाली बगीची त 
| या। इनके पास दूर २ से कविता प्रेमी एवं कवि-गण आते रहते थे। इन्होंने 


SE ER AE i EE 


'जो हिन्दी उद्‌ मिश्रित मुहावरेदार तथा रसीली है। उदाहरण स्वरूप इनके 


कतित ` 
AMA श्रठारह ब्रज बारह कोस मधुपुरी, 
गोबरधन ग्यारह कृष्ण इबत ते उबारौ हैः। 
साठ कोस जयपुर aS कोस नदबई, 
दिन भर कौ रस्ता बैर ब्यानौ ही सुखारी है । 
चले तौ चौकस चौबीस कोस गोपालगढ़, 
पास है पहाड़ी . आगे: अलबर तिजारो है । 
Jet को सहारौ कहै 'शोभा' मतबारौ इह, 
भयौ है . उजारौ Wat भरतपुर. हमारौ Ell 


करके फरिंयाद “बरबाद gar बरसों से, 
खाना ना सुहाता भूख भागी परेसानी ते । 

सुनता नहीं ग्ररजी क्या मरजी है यार तेरी, . ६ 
... किया नहीं त्यार कभी हंस कर महरबानी T । 

शोभा” समभाव. gee तेरा सताबे रहम, -. 
`. . तुभको नहीं uud मुझे खोया जिन्दगानी त । 

हाल तुझसे नहीं छानी सही बड़ी परेसानी,, .... 
- R दिल जानी ! मेरे दिल की न जानी ते॥ 


R दिल जाती ! मेरे दिल की नजाती, 
` लगन तुझसे लगानी सही zaa परेसानी &! 
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Y भर Ati I 
( १२४ ) तपुर कविः | 
तु है. लासानी बात तेरी पहिचानी, 
करै अपनी मनमानी मोह मो पै हाय तानी है ' 
“शोभा? कह समानी इश्क आतिश भल्लानी,. 
qe च₹मों से पानी पर तो भी ना. बुझानी है । 
gur हूँ बेरानी कहूँ. कहाँ तक कहानी' 
` - ` हाय मैंने नहीं जानी नेह मौत की निसानी है॥ 


ललित किसोरी गोरी भोरी सखियान संग, 
`. अंग अंग YA के अनंग ने कला करी। 
थोरी बेस बारी और श्रोढ़े सुरंग सारी, 
ws सिंगार नारि आई है ग्रदा भरी। 
संग के सखान आन शोभा” सुजान कान्ह, 
घेरि बनितान लूट aft की सदा करी | 
दिखाय कमर लाँचरी चढ़ा भौंह बाँकरी, | 
सु सांकरी. गली में प्यारी हाँ करी न नाकरी। 


लूटा खुब दविखन को दबाया दौर जेपुर को, 
“छोडी डेढ़ चहर जलाया. नग्न जाही का। 
तोड़ा दरगाजा फील हूल के हठीले भूप, 
राया साफ जीत के न लाया खौफ काही का | 
“शोभा” बेर बाप का निकाला था जबाहर ने, ' 
लूटा "खुद जाय के घराना बादशाही का। 
दिल्ली नगरे डग मगरे पुकारे लोग, i 
लोहा लंगडे का यारो गजब खुदाई का॥ | 


(हनुमानाष्टक से) 

हमें दुख देहि ताहि afte हु at भृष्ट «db E. 
भृष्ट बुद्धि नीच नाहि जानत पर पीर के. | 
मेरे हो इष्ट तौ मुगदरन सों मार डार , | 
नखन बिदार करौ o fex, सरीर री! | 

शोभा कों सताबै ताके दाबो क्यों न कंठ आर्य, à E 
स्वांस को घुटाय शपथ अंजनी के घीरकी। | 

ठोकरन मारि कें उडायजो न देहु dí — ., | 
केसरी-कुमार तोहि दुहाई रघुवीर a 
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राम-काल 
E ( १२५) 
९५-रावराजा अजीतसिंह:-महाकवि रसानंद के अस्त होने के अनन्तर 
राज्यान्तगत ब्रज भाषा काव्यसजन : 3 
| उठाया । ये भरतपुर राज्यबंश में ee tate REMO RUE. 
| पे कष्णदासि ` Ya aT उपनामो से रचनाए' किया करते थे। होने 
daia सुपुत्र जु सूजमल, सुत तासु भयो रनजीति है । 
भौ सिंह लक्ष्मण तासु के: भई जासु हरिपद प्रीति है।। 
तिनके भए उमरांबसिह, अजीत सुत हर ताई क॑! 
'कृष्णदासि' ` स्व-छापधरि, किय महत्मद रस दाइ के॥ 
_ कुण्डलिया | 
प्यारी पिय सुरसरि, जमुन सरस्वती अनुराग । 
वृन्दावन रसिकन हिये,नित' ही रहतं प्रयांग॥ ४: 
नित ही रहत प्रयाग बही नब गुनने त्रिबैनी।  : 
सुनि मन मंजन करन हारिग्रति ही सुख atu 7: 
कृष्ण पक्ष: बर मकर मास तिथि ऋषि शुभकारी । ? 
हेरि शिब द्रगः निधि चेन्द्रे वषे भल हिम ऋतु eat ii 
vs परा (दोहा) ४०९८-५७ ome 
जुना तट बृन्दाबिपिन, कुबरि किशोरी कुज। ' 
“कुष्णादासि' को बास तहा, लषति जुगल छबि पुज ॥ . 
| उपयु क्त पद्यं से स्पष्ट है कि श्रजीतंसिह उमराबसिह के पुत्र थे, जिनको 
| > पुर राज्यबंश में रावराजा की उपाधि प्राप्त थीं। ये बृन्दावन रहा करते 
| इसी कारण इनके बंशज अब तक बृन्दाबन बाले Vast कहे जाते हैं 
| SUP सरल, सरस एवं सुमधुर ब्रज भांषा में पदे रचना की है। इनकी काव्य 
| (लो दो भागों में विभक्त हो सकती हैः-प्रथम श्रेणी में वह रचनाएं आती हैं 
E oe ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है । इस प्रकार की AA को समकालीन 
' हरिश्चन्द्र ने भी: godt कृतियों में यत्र तत्र उद्धत क्रिया है । ऐसे 
पदों में से एक यह iL ४7 Sp n ९६33 
' गाश्रो सखी कुञ्ज केलि रस रीत। _ Re 
P ue xat x Cx जीते रहत d Tode Mer । 
HR शैली वह है जिसंको इन्होंने बृन्दावन निवासी लालित NUDO | 
| तलित किशोरी के इस gear (| Ss 
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( १२६ ) भरतपुर See | 
अरे agg के जालिम, हमें मझधार क्यों बोरे) | 
लगादे पार किशती को, वृथा क्यो बादबा जोरै॥ 
जरा wer लगा ज़ालिम, यहां जल बहुत fee । 

. ललित किशोरी गुन माने, Page क्यों हँस के मुख मोरे ॥ 

कितनी सुन्दरता से अनुसरण किया &— e 
अरे nee लां feed, हमें उस पार जाना है । 
बताना राह .उस जाँकी, जहाँ. बेदद कान्हा है॥ | 

अब तक रावराजां भ्रजीतसिह के ३ ग्रन्थ dia सके हैं, सम्भवतः 

भी रचनाएँ हों । इनकी रचनाओं से उदाहरण प्रस्तुत ह:- 

(१) वृन्दावन रसोद्वीपन महत्पद:-- (इस पुस्तक में केवल कड़का Beal 
प्रयोग हुआ है ) | | 
जयति जै जयति जै जयति जै राधिका स्वामिनी सकल ब्रज युथ गां 

जयति gar बिपन रुचिरः जमुना पुलिन सुखद चित्त हरन नित वहत क] 

देब सुकदेब श्री सारदा शेष शिब कहत वृन्दा बिपन सोम om 

काम मद कोह दुख द्रोह लोभादि सब्र देषि बनसी बदुर दूर १ 

बसौं वृन्दा बिपुन लषो नित जुगल छबि सदाँ पहन बल सुख «de 

दीन ग्रति हीन wa यही बिनती करत राधिका :श्याम घन pus 
(२) विनय शतक:--इसमें राधा कृष्ण सम्वन्धी उपासना अनेक गी 
रागिनियों में वर्णन की हैः: . ; | 
ह कोर राग विभाग [सम 

“मेरी लाज नाथश्रब आपहि 1... .. -, ˆ ¦ “Te 

` तात मांत सुर बंधु न कोऊ तुमहि हरहु भव तापहि॥ | 

. -मोहिसमान तिहुँ. लोक पतित श्रर कोऊ सुन्यो न za | PR 

` . तुमहि पतित पाबन निगमागम . . अधम .उधारत uM: | 
माहि अधमाधम पतित तुच्छ ufq समझ सरण ua | » 

' सुरनर मुनि स्बारथी सकल कोउ. परमारिथ ai i | 

तुम सिबाय और न हरि कोऊ जो . भब. दुक्ख ddl x 

“कृष्ण दासि' मोसे पतितहि प्रभु तुम बिन कौन तिर | 
राग मालकोस : . E 

काहे कों भटकत मन बौरे तकन तौ धीरज E "E 

' कपा सिंध बृज राज स्याम कौ करि भरोस तजि ss 

.. दे हूँ तोहि तिराइ :दयानिधि तेरी, केतिक T | 

` त्यार दिये बहु ग्रधम कृपा करितू फिरिक्यौं घ | 
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रा ( १७) 


, कृष्ण दासि की नांत. हाथ तुग सकल भांति गोपाल । 
आये सरण सबहि राखे जिम राखहु मोहि दयाल ॥ 
राग सिधु भैरवी 

जुगल कृपा भयौ सतक यह पूरण d 

नाना सँश्चत ब्याध नसाबन बन्यौ चटपटौ नबल सु-चूरण। 
ga पढत रति होहि निरंतर राधा. कृष्ण चन्द्र पद पंकज । 
जिनकों नबनि करत भव नारद सनकादिक मुनि शेष देव ग्रज ॥ 
dara तत्ब बेद निधि चन्दा मास निभूत श्याम पख नीक। 
तिथि सु प्राण भृगु बासर सुन्दर प्रात सामय सुख दायक ठीक di 
कृष्ण दासि' यह दीन बिनय मैं मति सम कीनी जुगल निहोर । 
बुध जन सोध कृपा करि लीजौ ग्रज्ञ जानि मोहि छिम संब खोर ॥ 
जुगल किसोर बिनय यह मोरी येही सब. बिध जो की आस | 
भब दुख मेटि चरण रति दीजे शरण राखियै श्री बनबास ॥ 


- (३) द्वादशाक्षरीः-इस ग्रन्थ में बारह खरी के क्रम से राम चरित्र का 
- वर्णन किया है । अन्य कवियों ने भी वारह खरी लिखी हैं, किन्तु उन्होंने प्रत्येक 


{| अ्रक्षर को १२ मात्राओं सहित लेकर नहीं लिखा है। ' 


सिया राम पद बंदि पुनि.श्री गुरु पद सिरनाय । 
राम चरित बारह खरी बरनौ मति सम गाय ॥ 


करी प्रार्थना: बिधि कर जोरी । 
हरि महि भार चेरि यह तोरी ॥ 
कारज करि हों भई नभ बानी । 
- धीरज धरि बिध महि सन ga! i 
किरपन जिम धन ले सुख लहहाँ ! 
ta sed उर सुख अह du 
कीति मान. दशरथ है राजा! 
अबध पुरी atte बिराजा॥ 


ठिठरे मनहुँ सीत के मारे! 
gaat मुनि बशिष्ठ पंगधारे॥ `| 
` .ठीक बचन कहिं कहि मुनि ज्ञानी । | 

ag बिधि समुझाइ सत्र राती 41... 
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(१२०) भरतपुर viens | 
. ठुस॑र ठुसर रोबहि सबरे जन । | 
, मुनिबर चार बुलाये सुच मन ॥ 
gor कहि कहि चरन बुझाई | 


लावहु जाय भरत दोऊ भाई॥ 


ज्ञ : गुण भ्रमित महा सुखिरासी । 
भाषे बुधि सम कृष्ण सुदासी' ॥ 


कसोंज्ञ लो बारह खरी क्रमसों कहीं बिचित्र ।. 
at युत अंक सब बरन्यों राम चरित्र॥ | 

राम कथा बिस्तार बड़ जस मत तस कहि गाय 1. 

काव्य चूक जहं होय जो लीजो गुनी गनाय॥ 


संबत ग्रह गुण निद्धि प्रभु शुभ दायक सुख खान | 
' ` दुतिया श्रावण मास तिथि ग्रसित सु पांडंब जान॥ : 
 ९६-रामधुनः-ये क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे rte भरतपुर ति 
जयकिसन के पुत्र थे। काव्य प्रेमी होने के EN २: आपको: ज्योतिष तथा ब 
से भी प्रेम था । ये व्यापार द्वारा जीवन निर्वाह करते थे । इनका कविताई|| 
Wo १९२५ वि० माना जाता है । उदाँहरणार्थ छन्द प्रस्तुत हे:-- | 
| | कवित्त 
मेख दन्त 'सेत ' भाल? वृष इन्दु बन माले, 
मिथुन त्रिसूल गुन कर्क बेद. छाये d! 
सिह तन बिछौना गिरि, कन्या :को 'छौना तुल, 
“बृच्छिक बिशेष धन “राम! “चित लाये हैं! 
मकर मन मंनोरथ पुजाबे “ऋषि. ध्याबें, | 
बर्णन करत लाल गंगाधरः भागे हैं! d 
कुंभ wo d मीन मनःकंज धरे, 3 | 
रासि मिलि arg ate : गुन गाये gl E 


 ९७-रामद्विजः-ये जाति के ब्राह्मण थे और घनश्याम T y 
आदि कवियों के अखाड़ों में कविता पाठ किया ' करते थे | इनक 


१९२५ वि० है । उदाहरण प्रस्तुत हैं:-- ` 
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राम-काल 
( १२९ ) 


afaa 
WU छम छुमक छबीलौ छबि aq BI 
TT धप STD धरा d पग दौगने । 
लट पट .लटक सु उरगौ मटक झग, 
WET चाले नटनागर ते 
BL . ते नोगुने। 
भूसन के भार सो सिंगार के सजे हैं गात, 
| बात ते बिसेख जाके बल बढ़े सोगुने । 
राम द्विज भतत fart रघुराज बाज, 
चंचला ते चपल चलाकी चाल चोगुने ॥ 
दोहा 
कर गहि ना मरदन करो, कछु न निकरे सार। 
यह सिसकारी 'पीउ की, पाय न दूजी बार॥ 
a भंजन ATH, हे गंबार मनहार। 
के सिसकी पिउ सेज पै, कै सिसकी यह बार ॥ 


पान के पिटारे खोल ऊची सी दुकानं बैठी, 
: आँखिन में पेठी. करे बातन Wem की। 

पाचन सों पान मेल झ्ासिकन कों पान देत, 
सिसकित समेत फाल फोरत कड़ाके की। 

कहे 'द्विज राम' करि सुरमा सों पैनीं दीठ, 
सुरमा लों मारे मार सेल के सडाके की। 
बोलन अमोलिन मोल न बिसात मोहे, 
रूप तक तोल में तमोलन तड़ाके की॥ 


| ` `९८-पीर्‌ः-ये भरतपुर निवासी ' नन्तुराम ब्रह्ममट्ट के. सुपुत्र थे आर काव्य. 
| रचना द्वारा जीविका उपार्जन करते थे। इनके विविध विषयों के छंद पाये जाते | 
i a इनकी भाषा टकसाली, उदू' हिन्दी मिश्रित, मुहाबरेदार तथा लचीली | 
| ९। इनका कविता काल सम्वत्‌ १६३० वि० ठहरता है । उदाहरण प्रस्तुत है: | 
i | EXC कविता iris 15d quom 
मानों महताब सा खिला है क्या जमो d देख, 
जिस पर जुलूस एक दत्दा बुलन्द है। : 
शिकबि ग्रम्बार सा चुनाचे हार Meta é 
' ` गुचे गुमाँ का दस्त लडुझ पसन्द di s 
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( १३० 3 भरतपुर Teas | 


dye’ बर्ग साले यों werd खूब पूजा कर, 

` लेते ही. नाम- टलै आफत का FE है।. 
gar है. न होगा जहाँ में, sper ऐना, 

spar महारानी Higa का wor है॥ 


सोई संग सेज पे नवेली ag गौनाथल, | 
नीबीं खोल नाह नें लगाई मोज गोता की। 
सेन मेन जंघन भुजा में भुजा लाय लाय, 
कोन्ही केलि कुज में ग्रनौखी बात सोता की । 
‘fa भजी भाँति सों जंगी है अलसाय भोर, | 
कुच पै नखन रेख शोभा कहे को ताकी। || 
मानौ रूप बाग बीच जोबन बहार aÑ, | | 
s गदर. ग्रनार में लगी है चोंच तोता को॥ 
सवैया ; 
आदि अंगूर मुदे अरबिन्द कोई दिन. बाद gate भये है । 
“पीरु' पके गुलकाँक बिलोकत Tar गुलाव मिराल छये हैं । 
जोबन जोम. नरंगिन के रंग- सेब सिरीफल आन ठये हैं। 
कामिनि के कुच कंचन माट से जोलो नये नहि तौलों नये हैं ॥ | 


९९-हरिनारायनः-े वैर के.निवामी और जाति के जाट ये; हु 


g 


'ठाकुर' कहलाते थे । आप ay कवि थे और प्रायः ख्याल, लावनी Tae] 
(मरेठी) भ्रादि तुरन्त बनाकर सुनाया करते थे । इन्होंने कविता में ग्रपना "| 
हरिनन्द' भी प्रयोग किया है । फुटकर छन्दों के अतिरिक्त इनको तीन गत्या | 
हुए हैं:--(१) रुक्मिणी-मंगल (२) भरतपुर-युद्ध और (३) रसिक qat 
रुक्मिणी-मंगल बड़ा ही रोचक ग्रन्थ है। इसकी भाषा सरस, सानुप्रास और प्र 
है | इसमें करुण रस का बड़ा ही सुन्दर प्रवाह मिलता है । इसका रग! | 
माघ शुल्ला Wo १६३८ वि० हे । इस ग्रन्थ की कथा द्वारा दूर.२ हँ पं 
` तक जीविकः उपार्जन करते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ठाकुर हरिनारा | 
समय के सरस एवं प्रतिभावान. कवि थे । ्रापका कविता-काल dud १५ | 
के आस पास माना जाता है । इनकी कतिपय रचनाए प्रस्तुत की जात | 
d hs रुक्मिणी मंगल . ; 
सूत सौनकादिकन सों, afer सुकथा प्रसंग | « 
हिरिनरान' हरि जनन प्रति बरनी भक्ति उमंग ॥ 
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| हाम-काल 
| | ( १३१ ) 
दशम कथा मति जयो करि. भाषा करि 


“कथा रुक्मिणी हरणा? की, हरिनन्द' । 


लीला गुण गोविंद ॥ 
राग भंभोटी 


घर बंठे नारद मुनि आये ग्राज ee वड भाग हमारे । 

रतत dea दीये हमक्क सुख मोहन मुख मृदु वचन उचारे ॥ 

गति सरवज्ञ सरस am निमंल गावत रसिक राम के प्यारे । 

दरनारायन TRC कृपा किह कारण art यहाँ पग धारे ॥ 
राग आसावरो पिडा 


कान्हा येहो तव तुम विध राती कहत रसीले राग । 
भीषम नृपति सुता तन शोभा लक्षण भाग सुहाग ॥ 
सत्यवती वूतसील सयानी कृष्ण तुम्हारी माग d 
श्री 'हरनंद' कुमर सू कहि मुनि प्रेम रंगीलो राग ॥ 
छन्द 
कह्‌ रुक्म जनक मलीन बुद्धी, बृद्ध अति दुरमति बर्क। 
afe चोरि घर घर नचत ae निज सुता कृ बर तक। 
जा पूतना घाती निपाती मात भ्रांता छलरता। 
पर तिथन के हरि चीर प्रभुता इति गोकुल मनमता॥ 


रन जरा fag atte आगे भज गयो द्वारामती। 
कुबिजा परम. प्रिय जासु रुक्मनि वर कहैं पितु लघुमती । 
सनबन्द प्रेम बिरुद्ध सम सों कीजिये यह नीति। _ 
परि रहै जिन नरन कों नित नित महा बिपरीति॥ 


राग मरहठी ' a 
`हग दुखी दरस बिन देखें नागर नट के। _ 
सुन टेर. श्रवत रथ फेरि लषन घट घट के टेका. | i 
मैं नारद के मुख सुनी तब ga RRI | ट 


: जब ते हरि सुन्दर स्याम बसे मन ids 
कु दनपुर में भये दुष्ट बिकट ge a | 
मम सोक तिमिरि भंजन करि जगत SAR II a 

` निस aue सहाई मम que की पटके।हग दुली? 
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( १३२ ) भरतपुर > 


- राग मरहठी 
बनी एक जोगिन भ्रलबेली, डालि गल फटकि माल सेली ऐक 
पहर लीये कुण्डल कानन में, . सीस तिरपु ड भ्रलख uu 
जुगल जादू जुग नैननि में, लगी है भस्म सकल तेन में॥ 

"quit नाद बजाइ कं, भिक्षया करले जाइ। 
: मंत्र मोहिनी डारिके, सज्जन लिये बुलाइ ॥ 
` नाथ गुरु पूरे की चेली ॥ बनी०॥१॥ 
Mis मृग चर्म चन्द्र बदनी मदन अल मस्ती रति रमनी। ' 
करन कमनेती चोट घनी, . भंगोये भेष बसन कफनी॥ 
द्वारई द्वार सुनाबती, पुगी स्बाल सुजान। 
दरसन देखन रसिक जन, बहुत फिरे हैरान ॥ 
किते जोगिन ते बाद खेली ॥ बनी० ngu 
कुबरी करन धरन प्यारी, नागिनी लटका लट कारी। 
कीलनी नागिन पर डांरी, किये निज बस में नर नारी॥ 
देश कामरू पढ़ी, बिद्या बीर बैताल। 
"fex भोगी बस किये, जोगीन केरे जाल॥ 
Bae बसीकरणः पेली ॥ बनी०॥ 
घर ही घर खप्पर भरबाती, जरी wat करि २ जाती! 
चपल चपला. सी चहचाती, प्रघट. सन्यस्तिन गुण गाती॥ 
तप की मूरति जोगिनी, ठगिनी सकल जहान । 
दरसन देखन: भटकते, “हरिनरान' के प्रान ॥ 
ma गुरु पूरे की चेली ॥ बनी०॥ 
: दोहा | 
ये शुभ कथां बिबाह करि, श्रबण परीक्षत भूप। | 
पहुँचि द्वारिका करत हरि, नित नव चरित अनूप ॥ | 
चंद 
पहुंचे निकट -हरि द्वारिका तिय axa ater भरि g! | 
धारत नगर में बग बगर घर घर जंगर मग कार d : | 
ढारन कलश सोभित पताका. Refer मणि खचित op 
माणिक भिलिल मिल चौक आँगन अमित रूप गुण रचित है E 
जबते आई रुकमिनी महलन जगमग जोति | 
रिद्धि सिद्धि बसुदेब गृह नित्त निरंतर होति ॥ 
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'रामःकाल... ( १३३ ) 
| कान उफ e 2: ae 
जोबन AAT अंग GR. caer :..उठे, की e 


wd zl 


i सींसता:- 'सुहांग ऊः भाग :-पुत्दर,...रतीसी है। 
सुधाके `: समुद्र में -सरोज.. कली ES सी : 


खिली , सित; v. für लंक पतलीसी है। .. 
'हरिनंद' , नदन, ey मत्त , मोल, wT, 
मधुर मुख बोली करे अमृत -भरीसी है। 
रूप wuüdt शील -सांचे , ढरीसी हरि, : .... 
RAT BUA, न-परसी न. परसी नरीसी है ॥ 
WAJE -. 
डीग भरपुर dx बिकट बांकी ब्रज भूमि राजवानी | 
; हो फिरंट अंग्रे जों से अडबंगी, नृपति जंग ठानी ॥ 
कलकत्त की ग्रठकोसल में नित होती बतकही सही : 
हिन्दुतान में किला भरतपुर उस सरका कोई और नहीं। ४ 7. । नग 
छीन छीन कर जोर “जुल्म कई राजों “की ले लई मही। C P PRF DERE 
लुटी भरी बादिशोही अब दिल्ली मे. क्या “खाक रही ॥ वगर 
कई करोड़ HEC aa: रुपे लिये जग ने जानी । 
zl फिरंट अंग्रेजों wort १ ०००२०००१३१ ०९० 
फिर बोला अंग्रेज कंपनी का इकवालः सदां का है। 
लहमे में सर कर''लेंगे भडबीला wie कहां का दै। 
दै yee तांब कंहैस्यौसिंहं हिन्द का नाका है! 
मान हमारा कहा लेक AT लड भरतपुर ATT हैं॥ 
` ::£ जब बोला अंग्रेज तुम्हारे मौत सींस पर मंडरानी । 
हो फिरट अंग्रेजों” wpe | 
दोऊ आर से 'जुरे मोरिचे जंगी तोप जंजीर चले । 
_ घुआ घन घुमंड बद्दल में प्रलय काल के से बदले । 
* »गुब्बारे “गोले. बंज्जर बे तीर तंमत्रे m. Pad 
गक्ति-शुल--तलबार, हजारों; बार: सूर स STs 19 wipes 
| E EE निकूल:-लड़: जहांकी सेना मरदानी,1:1- s 
फिरंट अंग्रेजों .से:अडबंगी नुपति जंग ठानी ॥ 
लेक फिरंगी ant नृप ने, खत लिखे भेजा न्यारा है 
ते हल्ला ag fet यार OT इक बार हमारा है। 
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` ब्राह्मण ये। इनका कंविता-काले संवत्‌ १९३० से १९५० (49 पर्क 
` इनके रचित फुटकर छन्द पाये जाते है, जिनमें से कतिपय प्रस्तुत है 
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( १३४ ) भरतपुर Hata | 

घर से निकले FE बाहर से हुलकर धर ललकारा है। | 


जिच्च फिरंगी कियां जाय देस कोस TST सोई :हारा ro | वग! 
श्रो मिहाराजःरंचेजीत!ःसिह मू छन रंग'रही रजपुतानी i 


हो फिरंट अंग्रेजों ; i 
झठारह सै साठ की साल में.साका QUT वडा ATT 0 
हार गया म्रंग्रज WT जीता रंनजीत सिंह प्यारा । 5575 


जमना पार उतारे गोरे ,डोबे fat तेग धारा। 
रसाल गिरि यो-कहैँ श्री ब्रजपति नरेश जस्‌ बिसतारा di 
"^ हुरनारायन मर्दों के साखे गाबे सुने ज्ञानी ध्यानी । 
हो fate अंग्रजो es eqq 


ATAA ll | | 


१००-रामदयाल:-ये सोमवंशीय क्षत्री, मौतीराम ETA शौर भर | 


निवासी थे । इनका जन्मः संवत्‌ १६०१-वि० ;तथा .: निधन. aene fao में हुमा | 
इनका केवल एक चन्द; इनके GIA ASAT से प्राप्त हुआ है, दोष. HIR | 
भ्रष्ट हो गया बताया; जाता [RAKE कविताउकाल-स ०१६३० वि०:ठहरता है। | 
i "PE कवित्त LET 

सें महेस से नारद' हु ।मगनेः X | 

सनक : सनंदनाःसु: त्ताम a : लगे रहें॥ ४ | 

बाल्मीक ' ब्यास सुक ART go धर ध्यान, | 
ARMS AGS) ह-सदा-“उर में oA Re! | 

लोमस g 1:गौतम cafes faac su REC 

सूत ¬ ्रालखित्य «हनु: सिब हु: जगे; रह! 

नाम --देवः - दादूः . कवीर. .सूर .. राम. चरन) `: 

CAs सरन. -राम्रदयालः भी खडे 


१० १-साधूराँमः-ये कुम्हेरं-निवासीः गंगाराम के gatto 1 ४ 


at TTS pisn" 


`” केवित्त 
लूम भूम. आय _श्राय ndo फुहारंन . ते 
सीतल पबन मनु मन्द चले न्यारी 
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wee 75 TO 
4 ( १३५ ) 


“5 ` गरजे घन घोर घोरः मोरा ¦ मचा सोर 7 # एक 


a fy १. 0०६ 
^ TAS 


E 7 छाई बंनः "an बहु? भाँतिने बहारी हे CS 
Q5 चेहक चिरयाँ नदी” ater `पै ` बोल रही pe 
¢ ` ` ` ` ` `` तालन पै कोकिल की कुक लगे d HEC 

| सरन पे सिन्धुन पै छाई छबि arg राम', 
पाबस की सोभा स्यामे रंग ग्रतिधारी 


हाथ नहीं पांबः नहीं पर नहीं vu Tel. 
मानसःकौ' TA! खाबे Pawel. जाब्नेना । 
E. मन स SAT “रहे जातेः “बह वहा; रहै, ` ¡` ` 

; ` देखी. vary fine A फूले 1 अंग हु ८ समाबैना । 


| बादर मत जानौ “दीजौ sare ghee Tes | 
m “सार सो . बिचार :सांचे/छत्द क्यों:वनाबेनां । 
mil दंगल , में: At, ख्याल. मेरे sx लोबो ala, 
Al छोड - घर'--जाबे..,एती...बात क्यों बताबेना ॥ . 


१०२-दिगंबर:--ये-शोभारांम See के.,कवियों, में से हैं! विशेष 


| लोज करने पर भी इनका वृत नहीं ज्ञात होःसका, है “इनका: कविता-काल सं० 
| TN १९५७ fao TH उदोहरण:स्वरूप (इनकी: एक.. रचना प्रस्तुत की 


1 ¦ 


5: ms कवित्त "पका 
| निकस गये हाकम हुकम के करन हार 
गी a हाली at -मबाली Ag. AMT खडे, रहे । | 


s ८... AA आछे महलन में परदा जडेबाफतांके, 7000007. 
| ipi "` ` ˆ "mp खासे पलंगन पं तकिया धरे रहे । 


V oos 
1 


i o4 
"e 


ui 
RE 
“3 


|.” गज तुरंग quc चढत जाके भाल, i. 
EC UCM ur PR तोषे; ते अलग डरे. रहे। 
i तजौँ देह अंबर "दिगंबर “प्यान कियो,. .... .... .. 

t i E peat amm mur के से. araa qe रहे उ कमी 


Bg. 


t 


Ad 


a D^ 


= qune YP PEPE RD 
| ९०३-ंगाबख्यः-मे भरतपुर निवासी सीताराम dogm और जाति | 
ब्राह्मण थे। इनका कविता-काल do १९३० से १६५७ fo तक ठरता है। इतके á 


ua 
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( १३६ ) भरतपुर faena 


केवल दो ग्रन्थ उपलब्ध SAM Sir (2) 4 S रामायणः E irl 
का भाषानुवाद; इनके अतिरिक्त. TA कृष्ण :विषयक्त छोटी २ लीलाए गोण) 
जाती हैं। इनकी रचनाओं AAS स्पष्ट है:कि: ये;-साधाररा SP णी. के afi] 
क्‍यों कि इनके SRL की.गति:में प्रवाह का!:अभाव पाया, जाता zi WU 
दिखिये:-- sir UID ps का] ^ que ) TB h 
A नि wx आवाक तोम, een 

नख दीध॑- ग्रीबा सोय, दीर्घ माथ चर जोय । 

बहु gaa dit नेत्र; कोई सित्त कंटक oT" 
हुए बही mur महाबल पराक्रमी जान। - 
ES uu src; आते; Tet. की समीर if PE 
' 7 ऐसे जोः गंगा गाय, “घंटे जाल नाद बजाय । ` 
कोटिन निक्रिंत कारु, संग eig भार... 
¦ # deer career’ नीर, पिँगाक्ष जो हैसरीर । . 
कोटिन.सुँ' siete जानः कैसी जो बानी मान ।: 


॥ TP BIT 


FORO feet भाषा कुं डलिया ` 


0011. 


vile 


">. ' © भास भाद्रपद बर्ष ऋतु, सुक्लपक्ष बेंदीस ` "` | 


बनाकर सुनाया, जिस पर म्रप्रसन्न होकर कारई में Mr "Y 


f £ 


दोहा, लिख कर. भेजा qa क 
1 . P m = 
TWO en: r =, ^" ve ^ ^ Yr "टप डन T RB DU > = 
WS US Wes ss RS me 28S 42:98 oh Pups T. 
» h : 


1782 7 है; 
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` ` राम-काल ` 
( १३७ ) 
` “कित कामा कित कांरई,' परयौ बिपति में भ्राय | 
ठाकुर. दास गरीब: :की, क्रियो राम-सहाय ॥ 


. इस दोहा के पहुँचते. ही बाबू .रामसहाय ने उन्हें पुन 
। दिया। कछ .दिन नोकरी करने के पञ्चात्‌ उन्होने पेंशन To eae 
गोस्वामी बल्लभाचायंजी के आश्रय में रहने लगे । प्रापकी रचनाओं के कतिपय 
` उदाहरण इस प्रकार हैं:-- : 
पावस वर्णन 
कवित्त 


dts पीउ रटत पपीहा निसि बासर हूँ 

घन घिरि आयौ नभ मंडल में छायो है। 
नाचत हे केकी कीर कोकिला म्रलापें तान) 

थरः हरात 'हियरा 'सोर' घनन मचायौ है। 
लूमः रही बेली बन सघन ama- माहि, 

हाँक सुनि दादुर की fram डरायो है। 
यह तो. बरसात. रंहत बर साथ : जाको! | 

जीबन. जग ताकौ सु. जानें पिय. पायौ gi 


. बरस रहे - घारा-धर धरा पे धाय धाय, 
| O , चमचमात चपला. चित चाब. at बढाबनी । 
देख घनघोर .मोर करें चहु ओर , सोर, | 
oco ss ब्रगुलन की पाँति बहु भाँति ललचाबनी। 
प्रबल प्रबाह. नदी . नीरः हू; गंभीर बहे 
ane . wmm की. रेत है मनोज सरसाबनी। « 
` दरसत. घटान. की छटा-छबि, मोद भरी, .. ..: 
- ` जीनत . सुफल कियौ पाबस Sereni 


उपदेश कंवित्त 


i | हिल! मिल रहिये à प्रंजीनन सों "Tob जाम, | 
í fen ४ A कीजिये जो-काम जामें जीन को ग्रारांम d | 


c देखते. की चाहं होय, - - ` 
SIRA puce नीच. संग नाम बदनाम है! i 


BSN? :: 76 ठाकुर समक gt बिचार देख, ` EO T 
ane ac Ti गर्व भो गुमान. कौ. रखेया एक ubl 
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( १३८ ) भरतपुर Ws i 


रूपसौ रतन पाय जोवन, सौ धन पाय» -... | 
नाहक गमायबौ- गमारत कौ कामः &u 


` ` ` १०५-रामनारायणाः-इनके पिता का नाम भीकाराम था। यें : | 
ब्राह्मण तथा तहसील डीग के श्रन्तर्गत खोह नामक ग्राम के निवांसी hi 
बल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायी थे । इनका रचा हुआ एक सुन्दर ग्रन्थ राधा झह | 
नाम का मिलता है.। इस ग्रन्थ में श्री कृष्ण का श्री राधा के साथ विवाह हेग | 
वरन किया है । इसका रचना-काल सँ० १६३३ वि० है! भाषा, सरस सुवोधए | 
पाण्डित्य परं है । प्रत्येक वरांन में इतनी कुशलता है कि चित्र सा खिच जाताहै। 
इनकी कविता के उदाहरण प्रस्तुत किये जाते E— c AA 
BABI Pe! FIA 
नीत सरोरुहू स्याम काम, सत कोटि लजाबत । .. 
अरुन:तरुन वारिज समान .हग -ग्रति छवि पाबत । 
पीत बरन.,कटि . बसन दसन दामिनी बिनिदित । | 
आनन wed उदोत ज्योति राको ससि fafaa । 
मन चोरत मुनि मुसक्यान gg नेति नेति श्रुति कहत नित 1 
जन जान “गुसाँई राम” उर करहु बास नित हित सहित ॥ 
त्रिभंगी | 
इक दिबस सयानी जसुधा रानी दघि मथबे कु आप लगी । 
WP पय प्यामे गुन गन गामें दूध उफन तौ देख भगी॥ 
नहि कृष्ण ग्रधाये भ्रति रिस छाये दधि मटकी के टूक किये । 
मांखन सो खायो सेस लुटाओ जब भय पायौ भाग दिये ॥ 
गोपी सो ae देखि रिसाई खोज खोज लख जात भई।. 
पकरन को धामें .हाथ न at तब मन में घबरात भई॥ 
माता पचिहारी कृष्णा' बिचारी. जन हित कारी ठहर गये | 
TH कर जाके ' भौत रिसाकें बांधन काजे दाम लिये! 
Met भई डोरी बहुतक जोरी तब मति भोरी होत भई। 
तन भन्नु मूसकाए आप वँधाए: माया के बस. भूल “गई ॥. 
निज काज सिघारी इत -बनबारी मन :में सोच बिचार भले ! 
यों कहत गुसाई “रामनरायण” नल gar केः पास चते ॥ 


+ pinudi 
^ - M ` 
००४ Se क द — eo a 
५-3: ७७०७. RRS COPS RR या ML me ome T 
on ALS S snnt 


FE १०६-बालमुकंद:-यह जाति के तैलङ्ग ब्राह्मण तथा कामा M p 
` चे इनके पिता. का ताम मुरलीघर था Lag कामा के ait tpe 
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राम-काल 


( 2387) 
| गोस्वामी बल्लभलाल के ग्राश्रय में रहते थे। इनका जन्म सम्वत्‌ १९०५ fo है। 
| इन्होंने 'कामबन-महात्म' तथा “सनातन धर्म-विजय” दो नाटक लिखे हैं। इनका कविता 
` काल १९३५ वि० ठहरता है । रचनाश्रों के उदाहरण नीचे प्रस्तुत किये जाते हैं:-- 
गोपीजन मोहीं सब रूप देख मोहन कौ, | 
— - मृगी गन मोही सब मधुर सुर गान पै। 
वक्ष-स्थल देखिकें रमाचित चंचल भयो, १२ 
गाय सब मोहीं गोपाल लाल बान odi 
भक्त सब मोहे प्रभू भक्त-बत्सलता देख, ' ` 
देब सब मोहे चार भुजा ग्रंभे दान du 
देख के 'मुकन्द' 'चंरनारविन्द मोहे सन्त, : 
तीन लोक मोहे तेरी बाँसुरी की तान पै॥ 
सात, दरबाजे: और मन्दिर चौरासी जहाँ, 
ऊचौ एक महल सो प्रकट दिखात है । 
अस्सी चार खम्भन की संख्या नहीं पूरी होत; | 
एक घट जात चाहे एक बढ़ जात है। 
बिष्णु के सिंहासन चौरासी बेने ठौर ठौर, . : 
7 चरन -पहाड़ी थारी भोजन .सुहात है । 
तीरथ चौरासीन को राजा बिमलेश जहाँ, .. - 
| कामबन जात ताको काम aT जात है ॥ 


१०७-प्यारेलालः-े भ्रग्रवाल dur और भरतपुर के रहने वाले ये । 
इगका मुख्य व्यवसाय दुकानदारी था । इनका स्वर्गवास सम्वत्‌ १९७४ वि० के 
। आस पात हुप्रा । इतका.कविता काल १६३५ से १९६४ वि० तक माना जाता है। 
"mi के शिष्यों में से थे। इनकी कविता का एक छन्द प्रस्तुत किया 
जाता हे:--. | - veo 


` ` ` चन 'घन छाय मेघ नीर झरी 'ज्ञाय, AA 

| "PE १२ )-. ' सीतले . समीर, वहै तीछत ` बामिचीः। ^. 
`` कोकिला किलोल करें मोर बोलें चहु ओर, ४ : deque 

Phen. fs; „कोप काम आयौ जी अकेली जान कामिनी i Ed 
BILLS E 

कठिन कठोर है पराई प्रीत ु 
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हैं। इनकी फुटकर रचनाए बहुत हैं; क्योंकि ये ब्रज भाषा के 
कवि हैं। इनकी कविताओं के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:-- 
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:( १४० ) भरतपुर किना 


मारे. डारै मदन :मरोरें St. बादरबा, : : 
š दाये .लेत दादुर दबाये लेत दामिनी | 


5 ~ 


१०८-देवीराम:-ये कामवन के निवासी और जाति के सनाढ्य ml 
थे। इनका जन्म do १८९८ वि० में हुआ था | इनका कविता-काल 
fao बतलाया जाता है । इनके लिखे कुछ फुटकर कवित्तो से MS b 
किये जाते हैं: di 
तोंमर त्रिसूल aq खप्पर बिराजै हाथ, . - 
पास फाँसी चक्र गदा -श्रायुध करालिका । 
सिंह की सबारी कारी घटा छटा मान मारी, - 
datg मद सुचि दीपै: लाल भालिका । 
egal मसानी भुत Sat के दल संग 
भरों श्रगबानी गले मुण्डन की मालिका । 
WA अपराध मोय दुष्ट ga दियौ -मात, 
“देवी' दुख देबा.. कौ . कलेबा कर कालिका ॥ 


| 
| 
| 
| 


खाय नाय पेट में गबाबें नाम धर: धन, i 

: देखो बुद्धि रात feq dim तंग तीर हैं। 

गाँठ नांय दाम पे बिनारें नाम काम STE, ' 

| माग्न / न. जायं कहूँ धनिन की पौर हैं। . 
R उपकार हेत तन. मन बार देत, Í 
`` ` ` आपनी बिरानी माहि कुद परें दोर हैं। ' | 
` देस लाग आनि जिन सरबस दियो ` देबी’  ' | 
Aa Ta समाज . माहि “ae सिरमौर ' हुँ॥ | 


* ०६-नत्थीलाल:-ये डीग के निवासी, जाति के ब्राह्मण तथां e" 
राम के पुत्र थे । इनका जन्म सं० १६३८ fo. में हुआ uri d gsm | 
T उप्तामो से कविताए' करते थे । इनकी dig रचनाए:-(१) 
न (3) शुभागमन श्रीकृष्ण सिंह ger से और (a) शुभागमन 
मुद्रित हो चुकी हैं; सांगीत इन्द्रानन्द वाँसुरीलीला सौर,नागलीला qi 
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राम-काल ( १४१ ) 


कवित्त 
अनिल रची है दे दे am बिसंकर्मा ने, . 
आसय पंचाबन- कौ wat ग्रहारी है । 
दले. बलंत: बीर gt हर ` हंसतः रहै, - 
दामिनी लपकं ater म्यान. ते निकारी है । 
भने “द्विजनाथ” महाराज श्री ब्रजेन्द्रसिह, 
तेरी भुजाली wa उदित मतबारी du 
झार देय भोरी सी होरी रन मचाबै अब, | 
भबन में भबानी भाखत 'बलिहारी है ॥ 


मोहन मुकंद गिरधर, gear बिपिन. fena 
| तुम चरणन की सरण हूँ, मैं प्रेम का भिखारी 
| स्वामी हौ सबंदा हौ कर्ता हौ जग जनन के भेदी हो भगबान सब मनन के । 
| गाता हो विधाता हो, दाता हौ निधंनन के निरमूल धुल में से हो फूल. जीबनन के | 
| जग आपका बना है, बिश्वेस बिषबधारी, तुम चरन की सरणा हूं मैं प्रेम का भिखारी ॥ 


। ११०-जानी बिहोरीलाल:ः-ये जाति के भौदीच्य ` गुजराती ब्राह्मण 
| थे। did पिता का नाम मन्नुलाल तथा. पितामह का सदाराम था । आप 
| भरतपुर में प्रधान अ्रध्यापक का काम करतें थे। इनका कविता काल. do १९५० 
| "e के आस पास है । इनकी रचनाएँ उस समय की पत्र पत्रिकाओं में 
| प्रकाशित होती रहती थी । इस समय इन की ३ रचनाएं उपलब्ध &—( १) 
q E द्युतिभूषण (नायिका भेद की उत्तम पुस्तक है । इस में कविता aga 
|. E ae की bs थोर विहारी के भावो पर है। भाषा सरस प्रवाह युक्त 
gn E DN र (3) महिम्न। मातो वता के उदाहरण नीचे प्रस्तुत 
| .* दोहा e 
` अजन दृग मंजन किये, खंजन wet मान । 
WA कजन दुख दिये, 'जन रंजन पिय जान ॥ 
aft मुक्ता हीरा जड़े, पन्ना लटकत कान । 
मनो समर घर द्वारं पे, WAT सुभट जनीन ॥ 
| Pe सौंक नक स्याम मनि, छनि सुन्दर इमि देत । 
अली बेध चम्पक कली, जनु ' पराग रस लेत्‌ ॥ 
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चित चकोर चितनत रह यो, बदन चन्द दुति ओर । 
रबि ऊंचौ नभ चढ़ गयौ, तऊ न जान्यों भोर॥ . 
नीलाम्बर सों मुख ढक्यौ, यों दीखौ नदनन्द । ; 
कालिन्दी'कल नीर बिच, भिलमिलात जिम चन्द ॥- - | 


विप्रलब्धा sitet ( कवित्त ) 


उमग उमाहन सों सकल - सिंगार साज, 
पागी प्रेम पिय के gure सखि संगु हैं। 
प्रीतम “बिहारी” केलि मन्दिर न पायौ तहां 
देख सुनी सेज उठी बिरह तरंग हैं। 
व्याकुल निकल भई बेखबर बाल परी | 
लिपटी ' लटकि लटी दोऊ मुख संग Eg 
_ मानों आज, भूमि पे सुधाधर ही पर्‌यो आय, Eel 
ताप तकि care ग्रमी पीबत भुबँग हैँ॥ ' 
उत्कंठिता प्रौढ़ा ( कवित्त) 
आली नभ लाली at दिखान,लागी जागो निसि,: € 
E. भागी भयौ सोर भोर होन ही चहत है। - 
Mg ओर बोल रहे Es चौचहाट करि, . . | 
चटक चट कली gpg चहत है। | 
c अंनत रति पाली न umo बनमाली. मैन, .. | 
S. न गई खाली जिय धीर.न :_गहत है. . | 
- तोहि कहूयो प्यारी भोर श्रानत ही “बिहारी” सों € 
मान ठानि der भोंन यो , मन कहतहै॥ | 


बेद न्याय सांख्य शास्त्र पाशुपति बैष्णन ये | 
पांचों मत जुदे *जुदे मारग बताबे हैं |, 
. मनकी इच्छानुकुल ,होय सुधर्मारूढ़ 3 
पढ़ इनः dua - में --तकं तज धाबे हैं । 

तेही परिणाम मांहि अद्भुत अजन्मा एक, - 
` 'अनत अब्यक्त ST श्राप ही- को पाबे हैं | 
पुषे असुघेमग बही भये, सरिता-सवे E 
जैसे. जाय भ्रन्त एक सिन्धु में समाबें हैं॥ E 
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राम-काल ५ ; ( १४३ ) 


| १११-जानी शयामलालः-भ्राप भरतपुर के निवांसी तथा जानी 
| बिहारीलाल हैड मास्टर के छोटे भाई Wa इनको कुछ came’ प्राप्त हुई 
॥ हैं जो इनके विद्यार्थी जीवन की सी प्रतीत होती है। mam कविता काल 
[ सम्वत्‌ १९५० वि० के ग्रास पास रहा है । उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं:-- 


स्थाबर जंगम जोब ग्रपार । भोगत भोग, शरीरहि धार ॥ 

Rarer सुजान कियो निरधार । भाल लिखी लिपि को सक टार ॥ 
. चकोर छन्द 

गोरस लै घरते चलती बन, श्याम अचानक गेल मभार। 

रोकत टोकृत ले लुकुटी कर, मांगत दान मचाबतं रार ॥ 

रूप सुधारस प्याय तबे वह, जाय बसे Ha कोस हजार। 

हाय कहाबत साँची भई सखि, भाल लिखी लिपि को सक टार ॥ 


' २११२-मुकुन्दः-ये .महाराजा जशवन्तसिह के शासन काल में हुए थे 
॥ भौर बयाना ( भरतपुर राज्यान्तगंत) के फौजदार गंगाप्रसाद के आश्रय 
| में रहते थे । इन्होंने अपने आश्रयदाता कै नाम पर “गंगा पुराण? नामक ग्रन्थ 
| की रचना की है, जिसमें गंगा महिमा तथा राजनीति आदि का वरान है । इनकी 
| कविता बहुत साधारण कोटि को है। इनका कविता-कालं सम्वत्‌ १९४५ के आस 
| पास है। कुछ पद्य उद्धत किये जाते हैँ | : S DETER 
श्री गुरु चरण सरोज रज सिर पर धारन कीन d | 
कवि 'मुकु द' बर गुन कहे- सरस्बती बर दीन ॥ 
> SHARE 0s ः 
तीन नयन उपबीत yim । सदा बसत गिरिजा के संगा ॥ 
ससि ललाट माथे पै राजै । भागीरथी जटा. में गाजे॥ 
आदि कमंडल बिधि उपजाई । दुतिय सीस शंकर के ग्राई॥ 
तहाँ ग्रखण्ड एक गिरि भारी । जासों गो मुख निर्मल बारी ॥ 
भागीरथि ame, संत. दरस, हित लॉगि। - 
पातक जन के दूर कर, करे. न्हान मन. RT ॥ 


१ १३-जुगल किशोर:-ये जाति के ब्राह्मण तथा भरतपुर के निवासी 
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( १४४ ) . र भरतपुर afaa à 
थे ये बहुधा भरतपुर के कवियो के अखाडों-में सम्मिलित हुदा करते; बे छ 
तत्काल. रचना करके.सुनाते थे । इनके फुटकर छन्द पाये -जाते.हैं। इनका. इहो 
काल १९४० वि०:के ATAT है:। उदाहरण प्रस्तुत है:--- 
5 ; -कवित्त ; 
बार बार हमसे इकरार -किथा art का, | | 
.. . "E दो -आप आओोगे कौन से .महीना में। 
एती निठुराई मित्र भाई हे . तिहारे मन, 
E कपट की न बात करो दाग होत रीना.में। 
“जुगल किशोर' जुग फूटै नदं मारी जाय, 
| जीती बाजी न हारो यह बात न करीना में। 
आप सब .प्रबीनां कछु बुद्धि की कमी ना; | | 
हाय ऐसा जुल्म कीना सो साफ त्याग दीना में। ' | 


. _११४-मंगलसिंहः-ये जाति के श्रीमाल जैन थे । झापके पिता तषा | 


दोहा i 
कठिन प्रीत की रीति है, कठिन कर्म कौ नास। । 

. भव सागर - सो qub कठिन udo बिस्वास। | 
, बचन fat कठिन है कठिन होत उपकार।. | 
. -सम्पति में समता कठिन, uu संयम कौ सार ॥ YA 
Sal: f Be o f पद :. u E il wur STE 
प्यारे quat परो शिर नाय नाय, मौपै रंग जिन डारौ धाय धर्म | 
ले गुलाल मुख पे लिपटानी, कर पकर्‍यो मेरो. ara 
. पिचकारिनसोंबिदिया सरक गईब्रिखऱ्यौ कजरा हाग्रहाय॥ | 
. - द्रैख त्याम ते कहा गत कीन्हीं, कहा कहाँ घर जाय जाय | 


= ` सखी कान ने वेगि मनाई, 'मंगल' हां हा खाय लाय! 
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राम-काल ( १४५ ) 
ज्ञान ध्यान धारणी अनेक दुःख टारनी, 
त्रिताप को निबारनी संबारनी ' कबित्त तू । 
जगत्त जोति जागनी सुहाय रंग रागनी, 
सु प्रेम पूज्य भाबनी सुभोगनी सरूप qi 
काम को बढ़ाबनी बढ़ाबनी ay युद्ध, 
मनको समभाबनी रिकाबनी रसिक्क तु। 
शंभुनाथ भाबनी, ama बुद्धि लाबनी, 
सुरंग रंग . रंगनी gor रंग भंग तू ॥ 


| ११५--घनद्याम:--ये जाति के अग्रवाल वेश्य. और भरतयुर के निवासी 
| थे। इनका जन्म सम्वनु १८८४ के लगभग माना जा सकता है क्योंकि इनका 
| स्वर्गवास ७० वर्षे की आयु में सम्वत्‌ १६६४ में हुआ था | यह शोभारांम के 
| समकालीन थे और अपने अखाड़े के प्रधान थे । इन्होंने अटल बन्द दरबाजे बाहर 


| जमा करता था । श्रब भी गनगौरों की तीज के दिन वहाँ पर कवित्त आदि होते 
| हैं। इनके बहुत से शिष्य थे । इनकी रचित “यमुना लहरी' तथा 'नख सिख” दो 
| पुस्तक है, जिनसे कुछ छन्द उदाहरणार्थ प्रस्तुत किये जाते.है। यमुना लहरी 
| अप्राप्त है किन्तु उनके कुछ छन्द उन्हीं के शिष्य लाला केलाबख्श बजाज 
| से हमें प्राप्त हुए हैं:-- 

यमुना महिमा 


मैं तो कलि काल की कलौंछ मेटवे के लिये, 
आयौं तकः तोय तोक वेद सुन लीयो मैं। 
भने 'घनश्याम'' नेक रबिजा fug तीर, 
नीर भरि हाथ में सु आचमन पीयो मैं। 
जवते सरूप नट-नटबर भयो है भेस, | 
लेस न परत कौन पाप फस कीयौ il 


देबन कौ देवपति पतित बनाय Jn 
ETE कान कारो कर दीय मैं॥ _ 


` नख शिख | A Eo 


केंधों मखमली सेज साजी पिय केलि काज, r pt 
AN रूप रमनीक मंगल कौ थल हैन | 


BIT 
za * 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ESTA 


ee कक. क र क 
. EE — 
` 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १४६ ) भरतपुर fü ens | 


aut gg पानिप की धार की धरनता है, | 
कंधों मुखचन्द हास कंचन को पल हैँ | 
कहै 'घनश्याम' किधों क्यारी रोम केसर की, 
. सोभित है नाभि कुड मैनका कौ जल है। 
कुबर किसोरी गोरी माखन ते मृदुल महा, 
उदर अमोल गोल TET कौ दल है॥ 


केधों नाग नागनी के छुटे भये नाग सुत, os 
कंधों श्याम माबस के सोभित कुमार हैं। 
कर्हे घन gen feat सुत मरकत के, 
` : मसले मसाले डरे तम के से तार Fy 
काम: के qur फटकारबे को A चारु; 
Rat अनुराग मुख चन्द के सिंगार हैं। 
कारे सटकारे भारे WAL फुलेल डारे, | 
मृदुल ` सुधारे न्यारे नबला के बार Eg 
n जमुना.लहरी 
प्रथम शशि स्थल में. गो लोक राखत हो, 
0.00, 8E रबि, मण्डल की किरन सुहाई dli 
तीज “घनश्याम' भरें जामन के वृक्ष पर, : 
चौथं डार डारन मैं फल [ई हौ । 
पंच में प्रबेस RIR में gat हौ बाय 3 ;: 
षष्ठ में ट NW धुम. 1 
सप्त में चली हौ गौ लोग सो अपार a oe 
राधिका कुमारि के कुमारि. ढिंग: आई हौ ॥ 


बिष्णु स्वास जल है सुजल पै एक कच्छप है 
कच्छय पे शेष नाग फन बिस्तार d! 

me “धनश्याम' शेष नाग पै धरी है घरा 
? धरा पे धर्‍यो एक भूघर अपार d! 
भूधर अपार पे जामुन कौ बृक्ष एक s. 
जामुन के qu पर फल दल बहार है। | 
फल दल बहार पर मारतण्ड .-मण्डलः हे : TREE p 
मारतण्ड मंडल . में जमुना की धार हैं। | 
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| राम-काल : : 
f (१४७) 


११६-मुरलीधर:-ये शोभाराम के शिष्य थे। इनका जन्म सम्वत्‌ १९१६ 


| fro तथा निधन सम्वत्‌ १९९३ वि० है । मुरलीधर जाति के ढाक 
| $ र राजपूत थे 
| महाराज sui के इजलास खास में जमादार थे । इन्हीं ह 


क्‌वित्त 
as के महल बसंत दरबार होत," 
| सुखमा fram कों सुरेस लखि. लाज है। 
पीरे रंग अंग सजे भूसन बसन , चारु, 
सोभित.. है जैसे (वीर रस कौ समाज है।' 
न्योछाबर. नजर करें , हुँ सरदार संब, : 
उडत गुलाल नाँच वाजेन को साज Ft 
तामें श्री ब्रजेन्द्र महाराज कुष्णासिहजी ने, .. 
“मुरली मनोहर' बनायो कविराज Ru 


Es i 
प्रबल प्रतापी श्री ब्रजेन्द्र जसबंत सिह, : 
जा दिन सिधारे स्वर्ग चढ़. के बिमान में। 


कामदार रेयत सिपाह uie आँसु ढरें, 3 
हाय हाय तो सौ ना नरेस भो जहान में।. 
मुरली मनोहर' . महीपन के सोच महा, - 
| सात हू बिलायत सोक cag दिसान में। 
YX मनुज Ud, पेडन we पुज, : 
तारे ससि सूरज g रोवे श्रासमान में ॥ 
फील मुखड़े d एक द्दा की कमाल जेब, 
माहंताब सर . पर झलकताः तुर बन्द है। 
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( १४८.) भरतपुर vmm. 


तसबी Tit गुल लड्डू चार दस्त बीच, . 

पहने गले गौहर :का हार हरचंद है। | 
“मुरली मनोहर' gai सों gH ATA लेत, 

बबलों को टाल करे जर बकसंद है। 
हुआ है न होयगा जहाँ में अक्लमन्द ऐसा, 

जेसा श्री गणेश कोहजा का फरजन्द है॥ . 
उमड़, उमड़ Us Us के ग्रंगारी बढ़े, 

हे d कं मगन मन युद्ध कौ उमक्करें। 
देख. देख टूर d भपट्ट सरपट्ट भरें, 

साँकर qum साफ तीर से लपककरें। 
“मुरली मनोहर” सो मेढ gs dita के, 

| बज्न के समान fat नॅक ना हिचवकरें। ` 

हक करें न धक करें न सक्‌ करें हिये में नैक, 

छूटत ही वाजत धडाधड की टक्‍्करे॥ . 


जाके रूप भ्रागे रूप रूप कौ न जाःन्यौ परे, 
; ऐसी at अनूप रूप होयगी न है गई। 
रंभा सी रमा सी उबंसी सी तिलोत्तमासी, 
सची मेनका हु महा उपमा cub गई! 
“मुरली मनोहर” निहारी ag एक बेर, 
फेर ना. खबर कहाँ कित में बिले गई। 
छल. ही छलाबा ही कि छला की छलन हारी, | 
आई aT लैन कों सु दूनी ऋण दे गई॥ 
भीष्म प्रतिज्ञा (सवैया) | 
आज सुरासुर देखत ही रन बानन की बरसा बरसाअँ ! 
मार रथीन महारथि हूँ ula सोनित की सरिता उमगाऊं | 
भीसम lg चढ़ाय कहों “मुरली' हरि हाथन शस्त्र TES । 
स्वरां-ध्वजा कपि की करिके तब तौ नृप शान्तनु पूल कहाऊं ॥ 
| ethan `... ` 
दीने राधे कों सखी, गुथ बेला के हार ! 
जाने परे गुलाब के, जग कर लिये कुमार d 
जन कर लिये कुमार, भये चम्पा गर धारत | 
` गुल. सौसन के भये, नैन पुतरीन . निहारत | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राम“काल १ 
( १४९ ) 


ज्यों के त्यों ही तुरत, निहंस के बेला कीने ।. 
ऐसे चरितं दिखाय, कृष्ण चक्ृत कर दीने ji 


राधे हंस चुगायवे, कर मुक्ता . धरलीन । 
मुरली कर दुति अरुनसों, seg सु मुक्ताकीन । 
अरुन सु मुक्ता कीन, पर्‍यौ हसन भ्रम भारी । 
दोरे चुगन चकोर, समुझ पानक चिनगारी । 
तबे कु वरि मुख हंसी, भये सित लोहित ग्राघे । 
तौ लागे gg लरन, करत यह कौतुक राधे ॥ 
à eee ciel Pi eee 
शाही फौज भजाय कें, दिल्ली कर उजरंत । 
कियो जब्राहरसिंह नृप, TE दरबार बसंत ॥ 
| कवित्त  . 
प्यारी fur संग रंग भौन में सुरति करें, . 
WA सों उमंग अनंग suut परे । 
भसित करत भई भूसन कहुँ.के कहुँ, : 
जरी के ga d बादला झर्‌यौ परे । 
“मुरली मनोहर' चहुँघा  बगरन बार, 
बदन अनूप श्रम स्वेद निचर्‌यौ परै । 
मानौं सुरभान ते fem में भय मान चारु, 
सुधा को प्रबाह सुबानिधि तें ढर्‍यौ परे ॥. 


११७-नवल किशोर:-ये जाति के ब्राह्मण और भरतपुर के निवासी 
` ये। इनके पिता युगलकिशोर तथा पितामह लक्ष्मीनारायण एवं प्रपितामह 
| गणेश सभी कवि थे। कविता इनकी पैत्रिक सम्पत्ति थी । इनके बंशधर अब 
| भी कवीइवर नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका कविता काल सम्वत्‌ १९४२ से १९७० 
fo तक पाया ' जाता है इनकी रचनाएं (१) जुगल विलास ( नायिकां भेद ) 
TUR युद्ध (३) दुर्गाष्टंक और (४) ` विवाहोत्सव ( श्री क्रष्णसिह ) हैं। 
- इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है जो अलंकारों की छटा से सुसज्जित है। 
इनकी रचनाओं के उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैँ. 
* ebur SEIT! ०००00 S 
a नहीं दिन रेन quu, जबते तुम नेतन नेक निहारे। 07 
- ` ` काज बिसार दिये घर के, ब्रजराज पे लाज समाजं बिंसारे॥ | 
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( १५० ) भरतपुर कवि-कृसुमाञ्ञ्ञननि 


सो बिनती सुन मोहन मातियों,मोसों कभू मत हुजियों न्यारे। 
मोहि.सदाँ चित सों नित चाहियों,नीके के नेह निवहियो प्यारे ॥ 
| झुजंगी . 
भरे. श्रोणवारा, गिरे भूमि माहीं। | 
गिरे बीर योद्धा, रही सुद्ध नाहीं॥ | 
झरी मेघ की सी, लगी ताथरी हैं। 
qq इन्द्र की सी सु बूंदी परी iu 
पथैना युद्ध (रोला) 
तोप शब्द घन घोर, रोर मोरन जब पारी। 
मनौ पथैने . माँक, भई पाबस ऋतु भारी। 
घूम उठे चहुं ओर, मनों बादर देलछाये। 
उडत पतंगा लखे, wat खद्योत sun 
बरसत गोला नाहि, मनीं ग्रोला सम भरक। 
गोलिन की पौछारि, परत ऊपर गढ़ मरिकें॥ 
झमभमात समशीर, तेग चपला अति चमके d 
बक कतार ज्यों उड़त, . तेई भाले ज्यों तमक ॥ 


I . दोहा ra 
(aa पावस ऋतु शिशिर. में, दरसी है मधिकाय | 
रे रे शब्द अपार है, कानन सुनी न जाय॥ 

TES कवित्तः 

शोभा कौ सदन, सब भाँति ते भरतपुर, : 
ग्रानद अपार नित op सरसत d! 
तहाँ श्री. ब्रजेन्द्र कृष्णासिह महाराज राजे, . 
| अमित vee रूप , aa दरसत हैं। | 
दीपन में दिपत दिलीप ज्यो महीपन में, Tas. 
: देखि देखि “सुख . asad हरसत EL C 
द्यौस यौस.. उत्सब d उत्सव _श्रनंतः गुनो, - 0070 
अंग अंग. :दुना gas रंग, बरसत el 
i ११८-कृष्णादास:-ये बल्लभ सम्प्रदाय के ग्रनुयायी तथा जातिकै 
fet ब्राह्मण थे । इनके गुरू का नाम गोस्वामी गोपेश्वर महाराज था A 
कविता-काल १७४५ वि० के ग्रास पास है। ये नगर के तहसीलदार * 
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| कोटि के कवि थे । यद्यपि इनके लिखे कितने ही ग्रन्थ बतलाये जाते हैं, किन्तु हमें 
| केवल तीन ग्रन्थ ही देखने को मिले हैं:-(१) रस विनोद-इस ग्रन्थ में रस, नायक- 
| नायिका भेद और संचारी भाव आदि का सुन्दर ढुंग से वणान किया गया है । 
$ (२) भक्त तरंगिणी-इसमें भक्ति की महिमा का qub करते हुए कृष्ण के प्रेम 
| पर qui रूपेण प्रकाश डाला गया है। इसकी कविता में नन्ददास के काव्य का सा 
| Wie war है । (३) भगवत संलाप पीयूष-यह ग्रन्थ do फतहसिंह तथा मथुरा 
| निवासी Mare के परामर्श से लिखा गया था । इस ग्रन्थ की ` रचनां सर्वे 
| प्रथम संस्कृत में हुई, फिर हिन्दी गद्य में ग्रनुवाद किया गया । इसके अवलोकन से 
| उत्तर हरिशचन्द्र काल की ब्रज भाषा के गद्य का ग्राभास मिलता है । यह भक्ति रस 
| प्रधान ग्रन्थ है । इनकी कविता के उदाहरण देखिए:-- 
| खंडिता लक्षण 
an तरुनि के चिन्ह सहित पिय fale घर ग्राबें । 
बुद्धिबंत अति चतुर ‘aRar ताहि बताबें॥ 

उदाहरण ( दोहा ) . 
कहाँ बसे निसि डर लसे दरस दिखायौ भोर | 
कहें देत fga धों लगी कठिन कुचन की कोर ॥ 

कलहान्तरिता लक्षणाम्‌ 
नहि माने जो att मनायौ तरुनि रिसाई । 
“कलहांतरिता' बनिता पुनि पाछे पछिताई॥ | 
; उदाहरण ( दोहा ) | 
».. गढि गई कोर कटाक्ष की हियते बिसरत ats । : 
- रीसहि निदरत सुधि करत श्याम छन्रीलौ बाहि ॥ 


| >. ११६९-ऊपरराय:-से कामाँ तहसील के तोगांवा नामक ग्राम के रहने वाले 
| 'थे और जाति के राय थे ।इनका विशेष वृत उपलब्ध नहीं हो सका है । आपका 
| कविता-काल सं० १९५० fro के आस पास प्रतीत होता है । इनकी कविता का 
| उदाहरण प्रस्तुत है: i 

सुधा रस त्यागो तौ न याकौ कछु AAT, ` . 
= बिष अनुराग्यौ तौ न मोद उर आनिहैँ | 

जोग लिख भेजो तो हमारे तन भोग सम, | 
INN अधिक यह लीनी हम. जानि हैं । 

उद्धब जू ऐसे ही विचार कहियो संभारि, | 
`. ~ मुलत कहाँ . हैं यह भूल बिष खानि हैं । 
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( १५२ ) भरतपूर ~ | 


हमतो हैं बेही बेही ग्रौर d भये हैं ओर, 
और d भये हैं तेई और. बात जानि हैं॥ 


१२०-कृष्णलालः-ये भरतपुर निवासी गुलांवसिह के. सुपुत्र ररक | 

मतं के अनुयायी थे । इनका कविता-काल सं० १९५० fao के ग्रास पास है। el 

“वियोग मालती” नामक ग्रन्थ की रचना की है, जिसमें इनका वंश fi] 

मिलता है । इनकी कविता का उदाहरण देखिए:-- | 
दोहा | 

चंचल चपला दामिनी, ग्रधरन की जनु होल d 

कोकिल कंठी बदन ते, निकसत नाँहीं बोल ॥ 


' ` सयन कुसुम भ्रकुटी रची, बनी अनंग कमान । 
ग्राप अहेरी जोवनो, तकि तकि मारे बान ॥ 


ये नैना: बेरी GT करन चहुँ कछु और | 
रोके बने न रोकते, लगे रहे छबि ठौर॥ 


१२१-कर्नल बहादुरसिंह:-भापका जन्म भरतपुर में एक ara 
ब्राह्मण कुल में'सम्वत्‌ १९१३. में हुआ था । आपके पिता भगवानसिंह Uu] 
काल में नमक विभाग के ग्रध्यक्ष थे.। स्वयं बहादुरसिह सेना oed Bl) 
तोसकखाना विभाग. के मुन्तजिम थे । ग्राप हनुमानजी के अनन्य भक्तो 
उच्च कोटि के कवि थे ये “बिहार' उपनाम से कविता करते थे । इन्होंने तग |. 
२१ ग्रन्थों की रचना की है । आपकी भाषा बड़ी ही सरल सरस, q 
“तथा. ग्राकषंक है; उस पर प्रान्तीयता की छाप स्पष्ट, दिखलाई देती है| 
पर; ख्याल, लावनी तथा शिषरणी -श्रादि पाते हैं,-वहाँ कुछ श खड़ी बी | 
भी आभास, मिलने लगता है। उदाहरण देखिये:-- 
सीता मंगल (कवित्त) 
सागर सुधा के में सरूप कौं.बनाव कच्छ, - 7 
. तापर जमावै गिरि सुन्दर” खुङ्खार को! 
नरम नवीन सुचि रेसमः की. नेती करा. 
"c मंथन 'मनोज यों सरोज कर धार 
ऐते उपचारन .ते :प्रगट रमा जो होय, . 
| तोऊ साकुचात मन .कोबिद कुनार न 
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: राम-काल ( १५३ ) 
सीता सम सीता जग और न पुनीता कोई | 
गावे .बेद गीता जस सीता के विहार कौ ॥ 


केसर चमेली तेल. इरद मिलाय सान, 
-- उबट न्हवाय कं ग्रंगोछे रंग. भीने हैं । 
मोतिन के काम की gamma त्राण-पग, 
कोमलता चोज के सरोज छबि छीने .हैं। . - 
on, RA अरुत ध्वज sfr चिन्ह az | 
S st मांह लेत रसिक 'बिहार' -मन लीने हैं । 
, हीने भये हीरा मनि. रीने. से. दिखाई देत, ... E 
मीने हू ग्रधीने. नख भीने ससि कीने हैं।। | - 
: | .. राधा कृष्ण बिहार (सवैया) 
. - बालक-श्राइ वन घर वीच .बड़ी. श्रति. बाहर होत खरारी। 

- : क्यों नहिं. tea मांत. जसोद लखे...नहि तू सुत m गुन भारी । 
माखन भौन धरें दुवकाइ -'बिहार', कहैं. पुनि लेत निहारी। ' 
चोरत धाम सदां नवनीत. ast ga de भयो बनवारी ॥ 

mf ` 
बाग गन -फूले सोई बस्त्र, नहु. रंगन -के 
। ध्वज... Gata felt aaa उडावे 
गाजत d दुढुभी अनूप "T नूपुर सी,. - 
o 5 कोटि कर किकिनी सकल छबि छाबै 
चित्रित निकेत मनौं et जडाव जड़े, .. 
.. _ कलस उरोज पे. 'निहार' ललचावे- है । 
मोंतिन की झालर _झमंक द्वार ऐसे रही 
जेसे तिय.. कंथ कों बिलोक सुख पावे है ॥ 


E GE E E JEN 
m है सिगार साज छोड़ काम धाम कौ। | 

गागती मलारें श्रौ निहारं मेघ-मालन 'कों 
` ग्रानंद विचारें हिये ध्यान घनश्याम को। 

सीतल सुगंध मंद चलंत * समीर wai 
५ करत “बिहार” चित चोर लेत बाम कौ। 

जमुना के कुले आज BR ब्रज दूल्हे तीज, . 

: -.: प्यारी मनं “फूलै लख भूले मन काम को! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १५४ ) भरतपुर कवि-कुसुमाञ्जति 
| ¬ ` सबैया | 

मोद निहार किथौ पति सांग पलंग पै केलि कला भल ठानी । 

भोर जगी मुख घोब न हेत.लियो कर में भरि नीर सयानी ॥ 

ही गज मूरति बिद.ललाट परी वह छूटि सुहाथ समानी। 

देख हंसी मुसिक्याय तिया इम इनत हाथी हथेरी के पानी ॥ 


१२२-बाबू कन्हैयालालः-ये भरतपुर निबासी मंगलसिह के पुत्र ग्रोर | 
जाति के श्रीमाल जैन थे । इनका जन्म ATT १६२८ के आस पास हुय्राथा | 
आप हिन्दी, उद् ओर अंग्रेजी तीनों भाषाओं के अच्छे ज्ञाता ग्रोर उच्च कोटे | 
के कबि थे । इन्होंने सात ग्रन्थों का निर्माण किथा,'जिनमे से पाँच प्रकासित हो | 
चुके हैँ:--(१) भक्तामर स्तोत्र, (२) घनश्याम संदेसवा, (३) अंजना Gat 
नाटक, (४) रत्न सरोज नाटक और (५) शील सावित्री नाटक; प्रेममयी नाटक | 
गौर रसिक सुन्दरी नाटक श्रभी तक ग्रप्रकाशित हैं। आपका एक फुटकर संग्रह | 
भी मिला है, जिसमें लगभग २००५ छन्दं विविध विषयों पर' लिखें गये हैं। इनमे | 
कुछ sz की गजलें, कसीदे और भरग जी की पोइम्स मी हैं । तारीख ३ फी | 
सानु, १९३३ को लिखा हुआ अन्तिम छन्द देखिए: | 
| 0. ववित्त eM 
पाती के ऊपर ही पीतम के अक्षर du, 
- ^ छाती सों लगाय gg होठ चूम लीनो है! 
लीनी है निकार फार कागज समोद बाल, 
वाँचत ही बांचंत कछु मन्द मुस्कीनी है। 
मन की उमंग भलमलत चन्द्रानन पे, 
` पृत्रिका तें मंत्र फूक कीनी रस भीनी है। 
ग्रामते सजन की का हम रोक we गॅल, २ 
कंचुकिं दुराय ` सरमाय ws दीनी है। (p 
आपकी चमत्कार: पूर्ण नवीन: उत्तियों के: सरस' छन्दः उदाहर्णाषं ङ | 
किये जाते हैं; _ ह 


rnc 


गुण अबगुण जामें पर्यौ, वाहि नहीं. बिससयः।- 
चन्दन. हू. की अंग लगि, देबें देहू जराय ॥ 
जोरौ या मन जोरिये, हम. सों. चार निगाह! 
पट घूघट का. कर an, हिय. में dép चाह ॥ 
me ब्राह्मण दीजिये, मिष्ट भोज निजः हॅ | 
. स्वृ वेक में करं जमा, लीजै ब्याज समेत॥ | 
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सुन्दरि तेरी देह NN M NE 
ताहि खोंलबे को लगे, कुच oz बटन समान ॥ 


| १२३-गुलाबजी मिश्च:-गप्रापका जन्म भरतपुर के एक सम्भ्रान्त ब्राह्मण 
कुल में सम्वत्‌ १९२८ में हुआ था । ये संस्कृत रौर ज्योतिष के अच्छे ज्ञाता थे ग्रौर 
[हिन्दी मे''क ज' तथा "भूमि कंज' उपनामो से रचनाए करते थें । “श्रीरामचरित- 
| मानस के अद्वितीय विद्वान्‌ होने के कारण ग्रापकी ख्यांति दूर २ तक फैली हुई 
थी B हिन्दी साहित्य समिति से आपको विशेष प्रेम था, जहाँ मृत्यु पर्यन्त 
| इन्होने पुस्तकालयाध्यक्न के पद पर कांय किया । श्रापकी . रचनाश्रों से कुछ छन्द 
1 उदाहरणा्थ प्रस्तुत किये जाते हैं:-- | | 
| : कवित्त 
आयौ है फागुन मची. हे धुम ब्रजभरमें, 

भोरहीते कुवर कान्ह रंग में रंगे रहै। 
संग में सुदामा श्रीदामा मधुमंगलादि, .. : 
लें ले पिचकारी महा मोद A पगे रहै । 
गाबत कबीर सो : उड़ांबल Dale 'कंज', | > 

मलत गुलाल गोरे गालन खगे रहैं। 

चोवा at चन्दन की मची है कीच बीथिन मैं, 

होरी खिलबारन के झुंड से लगे Wi 


ate फेर राधिका. दई है टेर गोपिन कों. 
| ललिता बिशाखा तुगभद्रा सखी Wi 
हारी मन भामा je पकरि लेहु प्यारे कर ; 
करेंगी; निहाल. याहिं योंहि डरी wre 
एती सुनः धाय जाये! पकर लियौकान्हाकु C 
छीनी AT झाल Ale मोतिन लरी R । 
मलके गुलाल गाल गुलचादै बेंदी भाल, l 
: wa उढ़ायः ख्बार खूब करती WW 
Lb qd की. मूरति है कि न्याय की सुरति ER ita : 
|o 2. दयाको दरयाब है कि दानी दानवीर सौ।... 
(00 <धीर को धरंया पर WE कोरत या हि 25 
क्षे दीनन कौ भैया ओ खवेया खाँड खीर सौ । . 
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गोधन कौ भक्त अनुरक्तः fay पाद पद्म, 
सीतल और स्वच्छ शुद्ध गंगा के नीर सो | 

भूमि कंज' कृष्णासिह भूपति तिहारौ जस 
in वंरनों कहाँ लो बाढ्यौ द्रोपदि के चीर सौ॥ 


^ लाज कौ जहाज.है कि साज .है मुसाहिबी को, | | 
da ' ` हग अभिराम है कि मन्मथ कौ रूप है। | 
. Sf उर साल है कि संतन प्रतिपाल faut rR, 
| राम जू कौ लाल है सुकीरति कौ स्तूप ay ' 
राज काज दक्ष है प्रत्यक्ष है प्रभाव 'कंज ji; 

सैना संचालन Ñ अदभुत अनूप d 

राजन के राज महाराज श्री कृष्णसिह, 
sq द्वीप खंडन में तौलों तुही भूप है॥ 


जा दिन तें प्राणनाथ साथ गये” ऊधब के 

4 ता दिन तें गोपी g मोन धरी रहती हैं। 
करके उपबास , त्रास, 4m :निज देही कों 

` oum के; वियोग जन्म सारे दुख सहती हैं। 
भूमि as’ वार वार याद: कर. मोहन की 

NS आँसुन की नदी धार बीच चली बहती हैं! 
गोपीनाथ गोकुलेश दशाँ. देवौ बेगि आय, 

: फेरि पछिंतेहो हाय गोपी यों कहती हैं॥ 


जब लों जग माँहि सँयोगी सनेही सँयोग भरे सुख. पायौ कर! | 
जब लों श्ररबिन्दन की. कलियाँ ग्रलि वृन्देन: के मन भायौ करे | | 
जब लों भुबि गंग की agaa मंडल qd सुहायौ क! |. 
तब लों ब्ंजरानी हमारी सदाँ मनः भाई सु तीज मनायो के! | 


१२४-लक्ष्मीनारायन “काजी”:-ये भरतपुर के निवासी T. | 
के ब्राह्मण थे । ये संस्कृत और हिन्दी दोनों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे और! 
ही कविता .करते थे ग्राप बडी सरल प्रकृति के थे और 
अध्यापक का काये करते थे । इनकी मृत्यु के ग्रनन्तर इनका काठ त 
व्यस्त हो गया । इनका कविता काल सन्‌ १६१४ के ग्रास पॉस म | 
` इनकी रचनामरों के उदाहरणा: देखिये:-- .. 3 
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| पतङ्ग | 
दर्शन देता नहीं पतङ्ग । 
पूर्व दिशा में चमक रहे हैं, adi केसंघ । 
पेड़ पेड़ पर चमक चमक दिखलाते ग्रपना रंग ॥ 
क्या इनके प्रकाश . से विकसित होंगे - पंकज are. 


जिनके सौरभ. से प्रमुदित हो, होते. मत्त मिलिन्द ॥ 


क्या जग का तम पुज नष्ट हो सकता घोर AR । 
चक्रवाक दम्पति के भी क्या मिट सकते दुख द्वन्द ॥ 
इन्हें देख हो अपने मन में श्रद्धायुत सानंद । 
अभिवादन के साथ अर्ध्यं क्या देंगे भूसुर. वृन्द ॥ 
होंगे. नहीं नित्य, नैमित्तिक, काम्य कर्म, रस रंग। 
जब तक नभ मंडल में. दर्शन देगा. नहीं पतङ्ग ॥ 


अरे तू wa भी चेत पतङ्ग। 

रूप, रंग के. सिबा नहीं कुछ बल है तेरे तन में। 
इनके उपर फूल-गया तू जाकर उच्च गगन में॥ 
यदि कोई मिल गया तुझे, qp लड़ने लगा उसी से। 
किन्तु प्रेम व्यवहार न तेने किया. पतंग किसी से॥ 
“नदी नाव संयोग' कथन क्या तूने नहीं सुना है। 


. बढ़ी हवा में गावित हो जो इतना आज तना है ॥ 


. अथवा किसी जलाशय में गिर रूप रंग खोबैगा.। ` 
संचालक को धन्यबाद दे रक्षा वही करेगा। : 
नहीं एक भटके में तेरा काम तमाम करेगा ॥ 


गुण भी है भ्रति faa तेरा जिंससे उन्नति पाई ।. 


यह जव होगा नष्ट न जानें कहाँ गिरेगा भाई ॥ 


या तौ कण्टक मय पथ में.पड़ छिन्न भिन्न होवेगा । 


ui तू अब भी चेत पतङ्ग। 


जिस प्रदीप पर बार बार गिरता है सहित उमंग । 


देख देख उसकी निष्ठुरता सभी. हो रहे दंग ॥ 
इसके रूप रंग के कामुक कितने कीट बिहंग । 


` प्राणहीन हो चुके बहुत से करके इसका WT 
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तू समझा था, मेरे कारण जला रहा यह अंग। 
तेरी भारी भूल हुई थी यह तो कीट बिहुंग॥ 
स्नेह भरी इससे लिपटी है बत्ती .जो मृदु अंग। 
धीरे धीरे जला रहा है उसका भी यह ग्रंग॥ 


2२५=सुन्दरलालः-यह जाति के ब्राह्मण और डीग के निवासी ३, f 
इनका जन्म सम्वतु १६३२ वि० में हुआ था। इन्होंने केवल “परसराम सांगी | 
नामक ग्रन्थःकी रचना की है। ये चोबोले बाज ज्ञात होते हैं। इनकी कबिता ब 
खदाहरण AA प्रस्तुत किया जाता है। ॒ | 

i लक्ष्मीबचन चौबोला 
ससि मुख सुन्दर ATH, क्यों है नाथ उदास | 
चिन्ता Ug बन Waa, T$ तुमरे पास॥' 
आई तुमरे पास, नाथ Ug कारण कहा भयौ है। 
कान्ति हीन छबि छीन,देख मम उर में सोच छयौ है। 
मोयहीन जलहीन मीन लख, मेरो दुःख नयौ है। 
कोटिन qur सेस थके तब, भेद न काहू लह्यो है ॥ 
` जान चरणन की दासी, कौन कारण सुख रासी। . 
i मोय यह संसाय भारी । | 
है भगबंत आपकी माया प्रबल नचाबन हारी ॥ 


१९६*माजी श्री गिरिराज कु वरिः-ये महाराजा रामसिह 5m | 

पत्नी तथा महाराज कृष्णसिह की माता थी । आपने , qoute के | 

काल में राज्य हित तथा प्रजा हित के लिये जो कार्य किये वह भरु] 

इतिहास में स्घर्णक्षिरौं से श्रंकित रहेंगे स्त्री समज के कुरुचि पूर्ण गोते | 

सुनकर आपके हृदय को बंडी ठेस पहुँचती थी । ग्रतः संदुभावना से प्रेरित. 

आपने सन्‌ १९०५ ई० में स्त्रियों के गाने योग्य सुन्दर गीतों का j | 

“ब्रज राज बिलास' नाम से प्रकाशित कराया । इसके अतिरिक्त महि b 

दैनिक उपयोग में आने योग्य 'ब्रजराज पाकशास्त्र' नाम से एक गर | 

भी लिखा है । इनके गीतों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं:-- d 

ऐरी तोहि कहत लाज नहि ग्राबै, मोहि yet दोष लग़ाब | 

भबन सुन्यौ नयन नहि देख्यो, को नन्दलाल कहे | 
क्यों बिन काज परी हो पीछे क्यों नित मोहि छिजाबै। 

श्वेत श्याम रातो के पीरौ dub बरण WU 
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इन बातन कछु हाथ न ग्रावै नित उठि मोहि seta । 
कित म रहत कोन को dier कहा तू मोहि सुनाबै । 
को जानें कंठी साँची तेरी हाँसी मोहि न भावै । 
जौ तु मन-मोहन सँग मेरी प्रीत पुनीत CIC । 
तौ ब्रजपति सों लगी लगनियाँ लागी ये कौन छुड़ावे ॥ 
कीरति ने ब्रज नार बुलाई - | 
ताहि पठाई गोकुल नगरी, बुलबाये ब्रजराज कन्हाई । 
चलत चलत इक साखी सयानी, नन्द महर के घर में आई । 

- WE जशोदा सों ब्रज सुन्दर, कीरति ने बोले यदुराई। 
महर हष युत विलम न कोनो, दिये तुरत गोबिन्द पठाई । 
ब्रजपति श्री बृषभानु के आये, गारी गाबत नारि सुहाई । 


बस नाँय मेरी बीर बंगला छबाय देती ues 

महर यशोदा ये पकर बुलाय लेती, श्री बृष भानु ते गांठ जुड़ाय देती ॥ 
बहन सुभद्रा ये पकर बुलाय लेती, श्रीदामा संग जोट मिलाय देती ॥ 
कुन्ती फूफी ये पकर.बुलाय लेती, लाडली के फूफा सँग व्याहकराय देती ॥ 


Wana ee ee ERE EE EET 


; १२७--शंकरलाल-- आप नगर निवासी प्रसिद्ध कवि रामलाल के भतीजे 
`. तथा हनुमंत के सुपुत्र थे । आपका जन्म असाढ़ सुंदी ७ बुधवार संवत्‌ १६३३ वि० 
| को तथा निधन ज्येष्ठ सुदी ७ बुधवार सं० १९८३ वि० को हुभ्रा। इनके रचित 
| तीन ग्रन्थ हमें मिले हैं:-(१) हनुमन्त यश (२) राम कथा और (३) 
| Wa संग्रह | ATT अपने समय के प्रतिष्ठित कवियों में गिने जाते थे। उदाहरण. 
| देखिए :-- | | 
k हनुमान यश (कवित्त) 
अति बल धाम तेज पुज उपमा के जिन, 
` -. -काम मद भंज इन्द्र ET 
कहि “हनुमंत सुत” राम जू के प्यारे ग्रति, 
काज सिय सारे घने निश्‍चर बिदारे हैं। . 
संकट निबारे निज दासन के, त्रास हरेः 
WAA उधारन ग्रनेक दृष्ट मारे हैं। | 
गारे हैं गुमान मेघनाद पुति Wat के, _ 
ऐसे हनुमान सदा रक्षक हमारे did 
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( १६० ) E ` भरतपुर Wanna. | 


२४ श्रवतार वणान (छप्पय) 
मच्छ कच्छ नरसिंह कोल दुजराज राम बल । 
बाबन कृष्णा सुबुद्ध कल्कि नाशक मलेच्छ दल | 
ब्यास प्रभू. हरि हंस जग्य हयग्रीब बखानो। 
- मन्बंतर ध्रुब रिषभदेब धनबंतर मांनौ । 
कपिल देब सनकादिक बद्रिनाथ क्रीड़ा करन। 
हनुमंत gaa “शंकर gala’ चतुर बीस लीजै शरण ॥ 


१२८-सत्यनारायन कविरत्नः-इगका जन्म २४ फरबरी १८८०६ | 
तदुनुसार माध शुक्ला १३ सोमवार संबत्‌- १९३६ वि० को सराय नामक ग्रा | 
(आगरा) में हुआ था । कहते हैं जिस समय कविरत्न का जन्म gow] 
समय इनकी माता की दशा बड़ी करुणा जनकं थी, और वह दीन हीन jn] 
अवस्था में इधर उधर म्रबोध बच्चे को लेकर भटकती फिरती थीं । इनकी मातं | 
पढ़ी लिखी होने से भ्रध्यापन कार्य करती थीं । संयोगवश इसी गाँव के मंदिर | 
महन्त रघुवरदास का इनको आश्रय प्राप्तं हो गया | रघुवरदास को पढ़ने लिखे | 
का व्यसन था और इनके यहां हिन्दी की हस्तलिखित पुस्तकों का एक गच्च | 
संग्रह भी था । ऐसे साहित्यिक वातावरण में पालन पोषण होने के कारण WU] 
नारायणा की काव्य से ग्रभिरुचि होना स्वाभाविक था । अतः ये वाल्यावस्था d] 
काव्य रचना करने लग गये । वचपन का ये काव्याँकुर आगे चल कर Wa) 
एवं पुष्पित होने लगा, यहाँ तक कि इनकी कविताएं इतनी उच्च कोटि की हग 
लगी कि तत्कालीन विद्वत्‌ समाज मंत्र मुग्ध होकर मुक्त कंठ से उनकी र | 
' करने लगा । sir : X 
कविरत्न अध्ययन काल से ही भरतपुर ग्राते जाते थे क्यों कि WU 
मंदिर के महन्त जगन्नाथदास अधिकारी एवं मयाशंकर याजिक से आफ | 
सम्पक था । ये दोनों हिन्दी के माने हुए. विद्वान्‌ और काव्य प्रेमी थे। PU. 3 
प्रेम होने का दुसरा कारण यह भी हो संकता है कि इनको रसिया सुनने की . | 
चाव थां और भरतपुर में रसियों का बहुत प्रचार था। श्री बना 26 
'चतुर्वेदी ने इनकी जीवनी में लिखा है कि 'कविरत्न के आग्रह करणे | 
एक वार हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर, में ग्रनेक रसिये सुनाए Ts PE 
उनको यह टेक बहुत पसंद ग्राई- “बछेरी डोले पीहर में' । सत्यनाराय ue 
- रसिया सुनने में ही रानंद नहीं आता थां ग्रपितु रचने में भी । तत्कालीन 
- किदनाससह के अधिकार प्राप्ति के ग्रवसर पर ग्रापने निम्न रसिया € 
सुनाया थां;-- on Saas : 
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बनि दुलहिन सी रही ग्राज, भतंपुर नागरिया । 
` हार द्वार में. लिखना काढे, जुर्‍यो उछाह समाज | 
— भतंपुर नागरिया॥ ` 


सत्यनारायन भरतपुर निवासी मयाशंकर याज्ञिक तथा ग्रधिकारीजी का 


| बड़ा सम्मान करते थे। मयाशंकर याज्ञिक के आग्रह से ही अपनी चिकित्सा के 
| सन्‌ १९१३ ई० में श्राप भरतपुर पधारे, जहाँ वंद्य बिहारीलाल तथा डाक्टर 

` श्रोकारसिहे परमार से स्वांस रोग की चिकित्सा कराई। यें याज्ञिकजी का 
| कितना आदर करते थे, इस सम्बन्ध में भवानीशंकर याज्ञिक लिखते gga” 
| काकाजी (मयाशंकर) उनके विवाह से संतुष्ट न थे, काकाजी ने कविरत्न के ग्रन्य 
मित्रों को भी इस सम्वन्धः को तोड़ने के लिये बाध्य किया, परन्तु सब व्यये हुमा 
विवाह हो जाने के बाद वे श्री गिर्राज की परिक्रमा को हर पूरामा को. जाया 
| करते थे। ये उनकी बीमारी.की मनौती के लिये. करना पडा था। काकाजी से 
- मु ह्‌ छिपाते थे, परन्तु एक वार गोवर्धन से सत्यनारायन दीग पहुंचे । काकाजी 
| उन दिनों बही नाजिम थे । मिलना पड़ा | उन्हें देखते ही लज्जा, पश्चाताप आदि 
- के कारणा कविरत्न एक दम रो पड़े” । 


साहित्य मर्मज्ञ होने के कारण भ्रधिकारी जगन्नांथदास के पास इनको 


- विशेष आना जाना रहता था । इन्हीं अधिकांरीजी से परामश के लिये इन्होंने 
: E “हृदय qu नामक पुस्तक भेजो थी, जिसे किसी ने इनके पास से उड़ा 
दिया । ds 


अधिकारीजी. के साथ प्रायः ये गोवरघन परिक्रमा के fet ara करते 
थे । एक बार आंषाढ़ की पूर्णिमा को श्रधिकारीजी ने इनके साथ चलने का कार्यक्रम 


तुम्हें शतशः धिकार । 

तिरस्कार के योग्य श्राप हो ग्रब.से सकल प्रकार ॥ . 
इक्के को छुडवाया हमसे देकर धोखा भारी । : 
प्रण पूरा न-किया पुनि तुमने ,इसी योग्य अधिकारी ॥ 
देकर हमको धोखा ऐसा क्या फायदा उठाया | 
बहाँ ठहर क्या झंडा सेया कैसा चित भरमाया ॥ 
पुण्यतीर्थं को छोड़ वृथा ही कोरा क्लेश कमाया । 

. चमचीचड चंमगहडः तुमने kwa वृथा सताया ॥ 
कारण लिखिये ठीक अंगर हो क्षमा-प्राप्ति की आशा । | 
नहि तो रसिया गाते फिरिये लिये हाथ में ताशा ॥ 
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उन्हीं दिनों भरतपुर में प्राचीन हिन्दी पुस्तको की खोज हो.रही थी, जें 

श्रापते qui योग दिया । इन प्राचीन पुस्तकों के अ्रध्ययत से कविरत्न की क्‌ 
शक्ति बहुत भ्रधिक बढ़: गई, जिसको उन्होंने कई वार स्वोकार भी किया है। 
इसी खोज में महाकवि सोमनाथ कृत “म!घव विनोद' पद्यात्मक नाटक. pda | 
पृष्ट प्राप्त-हुए जिन्हें देखकर इनको “मालती-माधव:' लिखने. की. प्रेरणा,मिली। | 
यह. ग्रन्थ भरतपुर में ही लिखा गया । कठिन स्थलों के ग्राने पर ये राज-पंडि | 
गिरधारीलाल से अर्थ॑स्पष्ट कराया करते थे । EC | 
- जिस प्रकार कविरत्न को भरतपुर मौर यहाँ के: साहित्यिको से प्रेमा, | 
उसी प्रकार हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार करने वाली हिन्दी साहित्य समितिसे. | 
भी । यह संस्था सन्‌ १९१२.ई० में बनी,थी और तब ही से इसके बार्षिक ates. | 
शनों और कवि सम्मेलनों में कविरत्न frat mp रहते थे और अपनी सुन्दर | 
| कृतियों द्वारा जनता को प्रफुल्लित: किया करते थे । कुछ छन्द प्रस्तुत हँ: | 


भारती बन्दना 

जे जे मंगलमयी भारती, ग्रखिल भुवन की वानी ।. 
अनुपम SET अमल प्रभा, जिह सकल जगत छहरानी ॥. 
ब्रह्म-विचार-सार में नित रत, श्रादि-शक्ति महारानी | . 
विषवव्यापिनी श्र ति- ग्रलापिनी, सुखद, शुद्ध कल्यानी ॥ 


ब्रह्मचारिनी, बीतधारिनी, . दयामयी, शुभ-दैनी 1 
. पवल कमलदल ग्रासन:.राजत, नवल कमल दल नेनी॥ 
. जँगमुगात मंजुल. मुखंमंडलः . जगत : पुनीतः प्रकांसा l 
जासों विविध offer तम को होत. तुरन्त. बिनासा॥ 


` ऐसी वरदे" शक्ति मुक्ति दे, अहो शारदे माई! 
करत विनय Gaal हम: सब Jg स्वीकृतः करु gum | 
तुम ही हो मा! सकल भांति सों, या भारत: की आशा | 
Me हृदयभाव कहु केसे बिन बानी बिन भाषा 
जासों भारति ! भारत-जनः की. रसना सदा विराजो | 
ऐसे दिये बिसारि देवि.! क्यो? मुदित. दया निज साजो ॥ 
जानि स्वजन भारत हूँ को तिमि gag भारती माता! | 
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जबलों भारत देश विश्व में जीवित नित मन भावे. । 
तबलो नाम भारती अविचल ग्रजर अमर छवि पावे ॥ 
mag २ शीघ्र शारदे: ! qup विलम्ब न. कोजे..! 
या भारत की दीन दशा लखि क्‍यों नहि. हीय पसीजै ॥ 


विग्र्‍यो कछु न यहां सुनि श्रजहुँ, हरहु हियो अंधियारो 1 
स्वागत २ जननि तिहारो पुन निज भवन संवारो ॥ 
सहृदय' सुभग सरसता सव के हृदय माहि सरसावो । 
सुमति-प्रभाकर की पुनीत प्रिय सुखद प्रभा परसावो॥ 


हृदय २ WT होइ प्रफुल्लित नवल कली ग्रभिलाखें । 
मन मलिन्द नित ge २ कर निज अभिमत रस चाखें:॥ 
नित जातीय समुन्नति हित में सकल सुजन अनुरागे d 
भेद भाव तजि निरखें शोभा निज २ निद्रा त्यागे ॥ 


कार्य्ये कुशल हों सकल भांति हम निज कत्तव्य विचारें । 
«d प्रेम परस्पर सब सों. प्रेमभाव am 
परम सौख्यप्रद होइ देश यह ऐसी ' सुदेया . कीजै । 
तुव चरनन में निरत रहे मनः सत्य रुचिर वर दीजै॥ ` 


Uer RE FOS Te, 


amma t 


| 


उपालम्भ 

माधव आप सदा के कोरे । | 

दीन दुखी जो तुमको यांचत सो दानितु. के - भोरे ॥- 
किन्तु बात यह्‌, qa स्वभाव; वेः नैकहु जानत नाहीं ।. 
सुनि २ gaa watt तुव fer ग्रांवतकों ललचाही ॥ 
नाम धरे. तुमको जग मोहन ! मोहः नः तुमको आवै । 
करुणानिधि qq हृदय न एकहु: करुणा बुन्द:समावै ॥ 
लेत एक. को देत दूसरेहि दानी बत्ति जग माहीं । 
ऐसो ,हेर फेर नित नूतन लाग्यो रहत सदाहीं॥ 
भांति २ के.गोपिन के जो तुम प्रभु. चीर चुराये। _ 
अति - उदारता . सो. ले . वेही द्रोपति को पकराये॥ . 
: रतनाकर कों मथत सुधा को कलस आप जो'पायो 1; 
मन्द २ मुसकात मनोहर सो देवन कों carat 1: 
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T भरतपुर कवि-कुसुमाञ्जति 


गयन्द कुवलिया के जो खेल प्राण हर लीने। 

बड़ी दया दरसाइ दयानिधि सो गजेन्द्र को दीने ॥ 
करि के निधन बालि रावण को राजपाट जो sm 
तहं सुग्रीव बिभीषण कों करि अति अहसान बिठायो॥ 
पौंडरीक को सबवंनास करि माल मता जो लीयो। 
ताको विप्र सुदामा के सिर कर सनेह afg दीयो'॥ 
ऐसी 'तूमा पलटी” के गुन नेति नेति’ श्रूति गावे i 
शेस महेस सुरेस गनेसाहु ET पार न. पाव॥ 
इत माया अगाध सागर तुम Sag भारत GUT । 
रचि महाभारत, कहुँ लरावत अपु में भैया भेया॥ 
या कारन जग में प्रसिद्ध प्रति 'निबटी रकम' gba 

) “बड़े २ तुम Wer धुवारें' क्यों साँची . खुलवाश्नो ॥ 


+, बेसाख 
माधव gag भये बेसाख। c ह 
gat ढाक के तीन पात हैं, करो क्यों न कोउ लाख. 
भक्त ग्रभक्त एकसे निरखत, कहा होत गुन: गाये । 
ज॑सो खीर खवायें तुम को datfe सींग दिखाय ॥ 
` सबै धान बाईस पसेरी, नित तोलन सों काम । 
बलिहारी, नहि विदित तुम्हें कछ ऊंच नीच कौ नाम ॥ 
बे पेँदी के लोटा के सम, तव मति गति sets |. 
यह कंछु को mg काज करत में, Tate लाजे नहि आव U 
जँगत-पिता कहेवाय, भये अब ऐसे तुम बेपीर। 
दिन दिन दुगुन बढ़ावतः जो नितं द्रोह-द्रोपदी-चीर ॥ 
जुगकर जोरि प्रार्थना ये हीं निज माया धरि राखौ । 
सत्य दीन दुखियनु के हित कों सदय हृदय अभिलाखो ॥ E 
१२९-गंगांप्रसाद:- ये जाति के ब्राह्मण तथा डीग के निवाती Aa 
- पिता का नाम गनेशीलाल था । झापका जन्म सम्वत १९३४ वि० मह wa | 
रचनाओं में “विनयपच्चीसी” तथा कुछ फुटकर कवित्त देख्ने “ 
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राम-काल ( १६५ ye 


दोहा 
Sew ते गजराज कों, छिन में लियौ उवार । 
मो ware की बेर कों, क्यों कर रखी श्रवार ॥। 
UFA 
ग्राह ग्रस्यौ गजकों जल में, बल वा गज कौ कछु काम न ग्रायौ । 
बृढ्त बेर मयौ श्रति कष्ट, तबै मन तो पद-पद्म में लायौ। 
टेर सुनी गज की यदुनन्दन, आतुर g अति जाय बचायो। 
‘TT की बेर न काहे Gal, हरि Vat बिलम्ब है काहे लगायो ॥ 
afaa 
लाज रखि हिन्दी की, हिन्द-पति दीनानाथ, 
तेरो प्रण सदां ते रह्यो दीन हितकारी है । 
जितनी हृ भाष! हों प्रचलित जगत माहि, 
हिन्दी ही भासा सब भाषन सरदारी है । 
इहिके अधार पर भाषा देस देसन की, 
पहेले ही ब्रह्मा निज मुखन उचारी है। 
“गंग द्विज भाखें चारों बेद भरें ale, 
हमतो हैं हिन्द के ow हिन्दी हमारी है॥ 


I 
D. 
| 
Bü 
E 


| १३०-बैद्य दैवीप्रकाश ग्रवस्थी:-इनका जन्म सम्वत्‌ १६४०वि० के आस 
| पास डीग में हुआ था । ये आयुर्वेद के विद्वान्‌ और राजकीय औषधालय, भरतपुर, 
| में प्रधान वैद्य थे। प्रनुसन्धान-कांय में अभिरुचि होने के कारण, भरतपुर के 
| प्राचीन कवियों के जीवन-वृत्त खोजने में ग्रापने बड़ा योग दिया । अवस्थीजी को 
| काव्य से विशेष रुचि थी और 'मथरेश' उपनाम से कविता करते थे। इनकी 
| रचनाओं के उदाहरण देखिये:- 
t  कवित्त 
भारत में बृद्ध कुरु बृद्ध क्रुद्ध जुद्ध जुरयौ, 

लयकें सरासन बाढ़ बानन की भारी di 
अर्जुन के रोके रुक्यो तेज बल न बाबा को, 

खिसियानो रथी जानि रिसियानो मुरारी है । « 
चक्र गहे हाथ पट-पीत फहरात "s 

भीषण @ भीषम पै सु घायो गिरधारी है। 
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(Raat समझ से भी काम लेता सीखी 
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arag कुमार देखि हषि कर जोड़ भाख्यौ, 
भक्त प्रण राख्यौ भक्त बत्सल बलिहारी है। 


ग्रसद खान ग्राह नें कोल कौ गयन्द घेरयो, 
टेरयौ श्री सुजान तानें श्रारत उचारी du 
दीन की गुहार सुनि करुणा निधान कोप्यौ 
रोप्यौ रण cde जाय चंड्यौसी मंभारी है। 
असद की अनी कनी घनी बनी ठनी तहाँ, | 
` गनीन सो कनी कनी करिके बिदारी है। 
फते कों बचाय फते पाई खानजादौ हन्य, 
धन्य बदनेश नन्द तेरी बलिहारी है॥ 


शारदीय सीजन के शुरू होने पहिले ही, 
शहर में आन पड़ी फीबर को छाबनी। 

जुल्म जोर ज्वर केसे मजलूम ..पुरबासी 
अस्थि शेष हुये हुई सूरत डराबनी। 

तिल्ली at जिगर ने भी मौका पा ग्रटैक किया, : 

` जिससे पिटीसी पीली तनकी प्रभा बनी। 

शासक मलेरिया के शासन से शासित हो, 
किसकी है ताब कहै शरद सुहांबनी ॥ 


भरतपुर की. नारी बृद्धा. युबा गारी साब, $ 
दर्श कों उमाहीं wig छत्तत चौबारे की। | 
होसी २ हंसनीं सीं ग्रीबन soa ऊंची 7 UM 
ललचोहे लोचनन.. जोहें बाट प्यारे कीं। 
आई है सबारी जन सम्मुख सहर्ष उठी, ~ 
केतीं बढी आगे केतीं दौरीं ओर द्वारेकी। | 
उभझकि झरोका केती भुकि झुकि भाक भाक, c 
किककी सी झांकी करें ब्रज रख बारे A 


मत का मदपीकर मत बनौ मत बाले 
छोडो प्रान्तीयता को भी इसी में gd बारी है! 


बहुत कुछ खो चुके और खोने endi! 
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( १६७ ) 


| 


राम-काल 
` a 


फूट का सिर फोड़ के एकता का सहारा लो, 

एक स्वर से कहदो मादरे हिन्द प्यारी है । 
बेटे हैं उसके हम शेर से पेतीस कोटि, 

राष्ट्र भाषा हिन्दबी है कौम हिन्दी हमारी है ॥ 


भूलि निज गौरब क्यों धुल में पड़े हौ मित्र, 
 ऐसीो क्या खुमारी सारी सुध बुध बिसारी है! 
पड़ा देखि तुमको हा ठोकर दे बिश्व सारा, 
"HT से हटा के तुम्हें बढ़ गया श्रगारी है। 
अब तौ उठि अपने श्रस्तित्मका प्रमाण दो, - i 
पैँतीस mig कंठों की गज्जँन से प्रचारी है। 
हम हैं महान हिन्दी हिन्द है हमारा देश, 
विश्वभर से बरिष्ट भाषा हिन्दी हमारी है॥ 


डंका दे संक्रा चढ्यो दिल्ली गढ़ बंकापर, 
. लांल दरबाज्यौ तोड़ पठौ wart है। 
हाट गाट घाट घर साबही लुटाय लीन्हे, 
जोर सामसेर के सों जेर कर भारी है। 
भागे खानजादे मीरजादे शाहजादे छोड़, 
होड़सी पड़ी हैं देखें भागे को भ्रगारी है। 
शाह कों अछत राखि लूटी बादशाही खूब, ` 
सूरजँ महान सान तेरी बलिहारी है ॥ i 


aga के spp wet we चब्यो, _ 
3 है के हराबल cen के अगारी ii 
'अरिकौ ed! हेरि हरि सौ सुजान ge, A 
मोरच्यौ egit ही सीं लीनों ra gi 
घेरि दल दक्खन कौ लक्खन बिदारि डारे, C 
> : कोसन लों रेदि रेदि कीनी खूब स्वारी है! 
- कच्छ कुल रच्छ कच्छपेश कह्यो काच्छपी में, | 
तुझ सा न सूर सूजा दूजा बलहारी g 


नी का, | 
आया उधर से दल ग्रहमद अ्रफगानी का m 
इधर से चमू चली भगवा निशान की। 
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(.१६८ ) भरतपुर कविन्कुयुमाब्चतत 


पानीपत पाबनसु मोरचा बनाके डटे, 

बैठे रणा विज्ञ बात सोचें अभियान कौ. 
नाच उठी भारत की भावी सदासिब di c 

' ग्रोंधी हुई बुद्धी उस जरनल महान की। 
होती न यों हीनदशा हिन्दी हिन्द हिन्दुबों की, 

मानता जो भाऊ कहीं सम्मति सुजान की ॥ 


१३१-बलदेव प्रसाद:-ग्राप जाति के ब्राह्मण और झाँसी जिलान्तत 


मऊ-रानीपुर ग्राम के निवासी थे। आरम्भ में ये झाँसी में कानूनगो पद पर कां | 
करते थे, किन्तु उच्च पदाधिकारियों से मत भेद होने के कारण अपने पदे | 
त्यागपत्र देकर भरतपुर चले आए झौर सांतुरुक ग्राम (To कुम्हेर) में राज्यको | 
पाठशाला में ग्रध्यापन कार्य करने लगे । ये वाल ब्रह्मचारी श्रौर स्वभाव केव | 
अक्खड थे । हिन्दू ग्राचार विचार में ग्रापकी qui निष्ठा थी और विद्यार्थियोग | 
किसी प्रकार की दक्षिणा या उपहार लेना अनुचित समभते थे । यद्यपि ये भगवा] | 
राम को अपना इष्ट मानते थे, किन्तु फिर भी कृष्ण विषयक साहित्य पू 
करने में ग्रधिक अ्रभिरुचि थी। बलदेवप्रसाद श्रपने समय के enis) 
कवि थे और हिन्दी संस्कृत तथा उदू पर समान अधिकार रखते ul 
इनके ३ ग्रन्थ उपलब्ध gu हैं:-(१) विज्ञान भाष्कर:-यह महाभारत का रामाय | 
शैली पर हिन्दी में पद्यानुवाद है । इसकी भाषा बहुत मजी हुई रौर ema 
सम्मत है । इसका बहुत कुछ भाग सांतुरुक निवासी To नवनीतलाल M 
के पास ग्रभी तक सुरक्षित है ओर शेष बलदेवप्रसाद के वंशज क: | 
भौंढेले के पास है जो मऊ-रानीपुर झांसी में रहते हैं:-(२) पीयूष अ्रवाह 
एक प्रकाशित खण्ड काव्य है - जिसमें भगवान राम की भक्ति का सुत्र 
निरूपण किया गया है:-($) do बलदेव प्रसाद ने संस्कृत के प्रसिद्ध 
जयदेव कृत गीत गोविन्द का भी हिन्दी में पद्यानुवाद किया है, जो इनके | 
M अभी तक सुरक्षित बताया जाता है! इनकी रचनाग्रों के 9508 


I 
; 


* कवित्त | 
नख गंग धार wet तल सारसे विराजे, E 
E सु यमुना आयु राजे ओघ ग्रघ हारी को | x 
We अति सुहावन सुजस वर पावन, | 
सुर मुनि हर्षावन भक्ति मुक्ति कारी की | X 
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राम-काल i ( १६९ ) 


स्वारथ सुख दानि और परमारथ खानि, 

लोक तय मुकट विश्राम दैन हारी .की । 
परम पद नसैनी है सुभग्न त्रिवेनी, 

वलदेव पद वृष्टि श्रीमान्‌ धनुष धारी को ॥ 


जाकों शम्भु उमा सादर निशि वासर जपे, 
शारद शेष नारद नित्य ही गुना करै । 
मरा के जपे वाल्मीक ग्रजर भ्रमर भये, | 
जाको महत्व सनकादि सदा सुना -करे। 
wel कह म्रजामिल गणिका गज उद्धरे, 
कलियुग के पतित weal हुना करे । 
वदत ` 'बलदेव' श्रीमान्‌ धनुंषधारीजी, ` 
राम नांम मुक्त जीह हंसिनी gar wu 
सवया ; 
हों s पु ज तू पाप प्रहारनि, हाँ अति दीन दयालु भवानी | 
मो सौ न न और कहुँ कोउ निगु'ण, जगदम्वा करुणा गुण खानी॥ 
याचक बलदेव भ्रायौ है द्वार, मौर उदार न है तव सानी । 
राम चरण रति याचक दे न करु विलम्ब गंग महारानी ॥ 


सागर.तीर खड़े कपि वीर, अतिहि भ्रधीर न घीर रहयो है । 
देखि दुखी पति भालु कह यौ,तुम राम काज सब तार लह यौ है ॥ 
शरीर विसाल भयौ .विकराल कौतुक भूधर जाय गहयो है । 
“बलदेव FI चले हनुमान कच्छय कोल न मार सहयो है॥ 


$) १३२-हीरालालः-इनका जन्म कामां निवासी de सूरजलाल के यहां 
j| संवत्‌ १९४२ वि० में हुआ । इनके केवल फुटकर छन्द पाये जाते है । उदाहरण 
| अस्तुत &— | 


हाल हम गाते कामा काँ | E 
कर बिमल कुण्ड स्नान, कटे AA या नर जामा का ॥ 


कामा नगरी YAS बसाई, जहाँ S कदा 
'जिनन दुख हरा सुदामा का, हाल हम गाते कामा का ॥ 


बात बात में घर बाहर में, लड़बाती जन जन से ग्रदिश ud vt 


२“ 
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TEC S Uta, 


गाम धाम सत्संग छुडाती, pa कष्ट लाखों गदिश | 
बखत पड़े पै इस जहान में, भोगे ग्रमीर गरीव सभी गदिश | 
हीरालाल यों कहै चेतकर रहना, हजार नाच नचाती है गदिश ॥ 


१३३-मंगलदत्तः-ये पहाड़ी निवासी पंडित रामनारायन के पुत्र थे। | 


इनका जन्म Wo १९४० fao तथा निधन १९८२ वि० में puri उद्‌ Hay | 
ज्ञाता थे ग्रौर गजल लिखने में इनकी बड़ी रुचि थी । उदाहरणा देखिये:- | 


बता ए मौत फिर क्या तेरा GUT हो नहीं सकता । 
. हमारा. तो ग्रभी परलोक जाना हो नहीं सकता ॥ 
तुझे देखें कि देखें प्यारे भारत के सुधारों को । 
, कि जिनसे आप अपने को छुड़ाना हो नहीं सकता ॥ 
ते हट कर लौटजा कह लाख सुनता कोन है तेरी । 
...गिरे भारत को इससे अव गिराना हो नहीं सकता ॥ 
. नहीं यदि मानती-' है पूछती क्या काम हैं करने । 


me दो एक सुन सबका बताना हो नहीं सकता I 


खड़ा पैरों a अब करेंगे देश प्यारे को। 
जगत से नाम भारत-का मिटाना हो नहीं सकता ॥ 
बनायेंगे सभी हम वस्तुएँ वस देश ही में भ्रव । 
विदेशो बस्तु में धन लुटाना हो नहीं सकता ॥ 
कहाँ अवकाश इतना ब्यर्थ की वाते करें TT aT | 
यही सौ बात की है बात जाना हो नहीं सकेता ॥ 


करो हरदम हृदय से पाठकों (गुन गान भारत T! 
बढ़ाओं प्रेम ग्रापस में वढे सम्मान भारत का॥ i 
वनो तुम भक्त हिन्दी के gad मातृ were! | 
विना इसके न अब सम्भव कि हो उत्थान भारत का॥ H 
तुम्हारे उस प्रचुर धन से भरे घर श्रन्य देशों के' | 
नहीं तुम में रहा क्या स्वल्प भी अभिमान भारतका! | 
अगर हो तो करो तुम मत विदेशी वस्तु का Ae! 


करो ऐसा कि उन्नत 


त हो कला विज्ञान भारत का! 000 


- सुक्षिशा के बिना होती नहीं उन्नति कभी कुछ. 7 
ari 


` बढांग्रो देश में इसको ग्रगर हो ध्यान भारत 
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बनो विश्वेश के सेवक करो यह प्राथंना उससे । 
दया कर दो विभो ! फूले फले उद्यान भारत का॥ 


ै ,३४-आचार्य सूर्यना रायन:-प्रापका जन्म भरतपुर के एक सम्भ्रान्त 
| कुल में अगहन Tel ३ संवत्‌ cS वि० को हुआ है। इनके पिता का 
i E. खुशालीराम है । सन्‌ १६१४ ई० में शास्त्री परीक्षा उत्तीण करने पर 
| aa संस्कृत पाठशाला का प्रधान ग्रध्यापक नियुक्त किया गया जहाँ सन्‌ १९५१ 
| do am काये किया 1 पंडितजी को पढ़ने लिखने में विशेष रुचि d वृद्ध होने 
| पर भी पढ़ते ही रहते हैं । आपके व्यक्तित्व में शिशु सारल्य भौर प्रोंढों के गाम्भीर्ये 
| का सुन्दर समन्वय हष्टिगोचर होता है । अभी सानु १९५५ $o à आपने. संस्कृत 
| को आाचाय परीक्षा उत्तीण की है । आप हिन्दी और संस्कृत दोनों ही के mud 
विद्वान्‌ हैँ आर दोनों भाषाश्रों में सुन्दर काव्य रचना करते हैं । यो तो म्रापक 
| कविताओं में सभी रसों का आभास मिलता है, किन्तु वीरं और शठ गार रस पर 
| विशेष ग्रधिकार है । उदाहरण देखिए:- | 
|j ब्रह्मा के प्रति कवि की उक्ति (कवित्त) 
तापन पे ताप हौं सहने कों तयार यार, 
मत राखे कसर जो a तेरे बस की | 
लिख दे दुख दारिद मन चाहे भलेही तू, 
Um दे आगेक रेल तारे ग्रपजस की | 
लिख दे थिर जंगम की जौनि में जनम चाहे 3 
एक रेख तेरी पर fet रहे कसक । 
मेरे तो लिंलार भाई mag तू लिखियौ ना, i 
कविता सुनाय वौ सु नीरस कों रस owl 
(A o शुद्ध X | 
कामकी कलोलन म, ', 
m d T E ERE में चन्द RHET dian e 2n 
. श्रमी मधुरिमा सी है US भमोलन सिमा सी है | > YA 
i arg कुच seu सव पूरिवे कों, s :. za x 
सुकवि 'दिनेशजू' की आशा सव | o सीहै। | 
s | चिन्तामण खासी a Sn ALME 
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( १७२ ) | भरतपुर कवि-कुसुमाब्ज 


हास.में सुधा सी att चपलासी उजास में है,. 
. _. “लास अर विलास में तो खासी मेनका सी है। 

शील में उमा सी रंग रूप में रमा सी चारु, 
. - काव्य रचना में तो. सहायक शारदा सी है ० 

सुकवि 'दिनेश' जाकी मूर्ति के उपासी हैं, 
वह मन-मन्दिर की उपास्य देवता सी है.। 

इन्दु की कलासी सिन्धु मथि के निकासी हरि, 
मेरेजान ये तो इन्दु मथि के निकासी है॥ 


नेत्र और कृपाण का लेष 

दोनों ही पानी दार दोनों ही की तीखी मार, 
दोनों ही धार धर कटीली करी जाती हं । 

“दोनों ही करती खुन खूब ये हजारों ही का, 
दोनों ही ग्रसर अपने मौके पै दिखाती है । 

कहत 'दिनेश' दोनों ater जाती बिजली सी, 
दोनों चोट करके आर पार हो जाती हैं । 

' मेरे जानि दोनों में भ्रन्तर-इतना ही यार, 
ग्रसि चुक जाती आंखे काम कर जाती हुँ ॥ 

जवाहरसिह की दिल्ली पर चढ़ाई 

बब्वर केबंश में हुए शाह मोहम्मद जू, 
ES ऐसे हँ जब्वर कै चढाई निज बरात हो! 

दिल्ली दुलहिन एक लहिमा में ब्याह लई, 
.. MA दहेज यहां अब तक लखात हो | 

हमा सपूत वीर जाहर है जवाहर तू, 
बाप पे ते बाकी रहे नेगन चुकात हो । 

प्यासी रणचंडी की प्यास के 'बुझान हेतु, 
मानों तेज पानी की द्विधार बंरसात iil 
3 imn. सवेयां | 
कलधौति सी कान्ति लसै तन की, ग्रधरान सुधा सुषमा अपनाई । 
TS तनन थ ऋज नेनन ने, सरलाई femp गही कुटलाई। | 
कच भारह को न सम्हार सके, कुच भार कमान ला. देत लफाई || | 
करि कंचन कामिनी को .सिगरो, मनु पीन उरोजन लीन Eu 
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राम-काल ( १७३ ) 


तन की यति देखि wd चपला; तिहि सौरभ सौं जलजात लजाई । 
जिहि रूप अनूपम कों लखि के, रति रूपहु में दरशात फिकाई । 
. कर ऊपर आनन कों धरिके, तिय सोच रही प्रिय की निठुराई । 
विकसे अरबिन्द में चन्द मनों, ग्रस सोय Wat अब लों ग्रलसाई ॥ 
कवित्त 
प्रजा प्राण गाहक हो जो पै बलाहक तुम, 
नाहक आसमान में वितान से तने रहो । 
जीवन खींच लेते मित्र द्वारा वहुकरों से ही, 
देते न q« निज स्वारथ में -सने रहो । 
स्वाति वारि बर्षा बिन मरेंगे मनस्वी खग, 
चाहे सिन्धु सम्पति सव तुम्हारे ही कने रहो । 
मघवा के इशारे से ऐसे उच्च भ्रासन पे, 
तुम इस कुशासन से कव तक बने रहो ॥ 
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` प्रकरण १. `. 
वर्तमान-काल 


| wes ee 


साहित्य वाचस्पति गोकुलचन्द दीक्षितः--सम्वत्‌ १९६९ fio dap | 
हिन्दी साहित्य. समिति, भरतपुर, के. स्थापित. होते ही यहाँ के हिन्दी प्रचार एवम | 
प्रसार कार्ये ने एक नया मोड.लिया और भाव तथा भाषा दोनों में आश्चर्यजनक | 
qfaia होने लगा । समिति के. प्रधान मंत्री जगन्तायदास भ्रधिकारी और राज्य | 
पदाधिकारी मयाशंकर याज्ञिक के प्रयत्नो के फलस्वरूप साहित्य सृजन का कायं | 
रति गति से ग्रग्रसर होने लगा | यदि एक गोर प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकों | 
की खोज होने लगी तो दूसरी ओर “भरतपुर पत्र” जैसी पत्रिका को जम | 
देकर गद्य प्रसार कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया । अधिकारी जगन्नाथदास 1 
प्रकाण्ड पण्डित, दुरदर्शी, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी होने के साथ २वडे | 
काव्य प्रेमी भ्रौर हिन्दी प्रचारक भी थे। यह इन्हीं के संगं का फलथार्कि | 
तत्कालीन भरतपुर नरेश किशर्नासह ने हिन्दी को राज्य भाषा घोषित कर | 
प्रत्येकं राज्य कमचारी को उसका "पढ़ना अनिवायं कर दिया । इस प्रकार 
राजा और प्रजा दोनों से प्रोत्साहन पाकर हिन्दी का विकास तीव्र गति पे 
होने लगा | 
अपने AAA के वीर रसात्मक चरितकाव्य तथा जन-साधारण 
को भ्राकषित करने वाले .श्यु गार ग्रौर भक्ति के फुटकर छन्द लिखने JA 
परम्परा महाकवि सोमनाथ, सूदन और राम-काल से क्रमशः चली ग्रा रही ५ 
उसमें राष्ट्रीय विचार धारा का बहुत ग्रभाव था । इसका विकास वर्तमान की 
में ही ga भ्रब वीर, शगार ग्रौर भक्ति के पदों के साथ २ quM | 
के पद्य भी बनने लगे; परिणाम स्वरूप ब्रजभाषा के स्थान पर धीरे D | 
बोली का परिचलन होने लगा । गोकुलचन्द दीक्षित ऐसे ही संक्रमण कात 
उत्पन्न हुए थे । उनका खड़ी शौर ब्रजभाष्रा दोनों पर समान ग्रधिकार था! क्ति 
प्रकार वे सुन्दर कविताओं द्वारा जनता का मनोरंजन करते थे उसी ' 
गम्भीर श्रौर विचार युक्त लेखों द्वारा समाज के ज्ञान की प्रभिवृद्धि भी 
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| प्रचार a लिये ग्रापने कई पत्र पतरिकांमरों का सम्पादन भी किया और समिति 
| के मंच से रस-दरवार, कवि-दरवार और कवि सम्मेलन mfe को आयोजित 
| कर जनता में हिन्दी के प्रति श्रभिरुत्रि उत्पन्न करने का भागीरथ प्रयत्न किया । | 


` गोकुलचन्द दीक्षित का जन्म इटावा जिले के लखना मक 
| सम्वत्‌ १९४४ वि० मार्ग शीषं शुक्ला ११ को हुआ था। बचन ` MET 
[ife होने के कारण इनका पालन पोषण इनकी ताई ने किया दीक्षितजी à पिता 
| स्टेशन मास्टर थे, Wa: उनको अधिकतर घर से बाह्र रहना पडता था । एतदर्थ 
इनका शेशव मातृ-पितृ सुख से वंचित होकर नीरस एवम्‌ कष्टमय व्यतीत हुआ । 

| ापकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रापके पितामह do लालमणि दीक्षित के संरक्षण में प्रारंभ 

| हुई, परन्तु किन्ही कारणों.से इनका पाठशाला जाना बन्द हो गया और ये घर पर 

| ही शिक्षा प्राप्त करने m । थोड़े दिनों के पश्चात्‌ इनको इटावा जाने का ग्रवसर 

OTH हुआ, जहां इन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीण की । ग्रोपके frat रेलवे कर्मचारी 

'होने के कारण, इनको भी रेलवे में ही नोकरी कराना चाहते थे, किन्तु दीक्षितजी 

| को यह बात रुचिकर प्रतीत न हुई और ये भरतपुर चले आये। 


|  यह.युग आर्य समाज के सिद्धान्तों के प्रचार तथा प्रसार का था। 
` | संयोगवश दीक्षितजी एक यं समाजी साधु के सम्पर्क में आये और कट्टर भय 
| माजी वन गये । इन्हीं साधू से इन्होने संस्कृत का अध्ययन 'किया-भ्रोर कुछ 
| दिनों के अनन्तर इस्लाम धमं का ज्ञान प्राप्त करने के लिये Ge. फारसी का भी 
` | अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया । इन्हीं दिनों. आपको भरतपुर में सरकारी 
d gd मिल गई जिससे यहीं. स्थायी रूप. से .रहने लगे ।. राष्ट्रीय 
भत के पोषक होने के कारण सन्‌ १९३० में ग्रोपको गिरफ्तार.कर लिया गया 
| ग्रोर इनके लगभग १०००० पुस्तकों के संग्रह को पुलिस द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया 
| गया । निदान सन्‌ १९३१ में इन्हें राजकीय सेवा से मुक्त होने को बाध्य होना 
| पड़ा । परिणाम स्वरूप आपको ग्राथिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन्तु 
4 विद्या व्यसनी होने के कारण साहित्य सृजन में संलग्न रहे । कविवर चम्पालाल 
uw लिखते हुँ, | 

| कविता-कुमुदनि ` मुदभरत, नव रस ढरतं अमन्द । 

cp नाम धरि चन्द्र dh उद्यो {गोकुलचन्द' ॥ 


| काव्य सृजन के अतिरिक्त ये असाधारण गद्य लेखक भी थे और ऐतिहासिक 
` | पेया शोध पूर्ण कार्यों में निरन्तर लगे रहते थे । इतकी लिखी हुई १३ पुस्तक प्राप्त 
3 ह३ हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं:-(१) ब्रजेन्द्र-वंश-भास्कर ( भरतपुर का 
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( देव ) (x) दशेनानन्द ग्रन्थ सग्रह (६) षड दर्शन सम्पति (७) Hs 


उत्तम हैं। उदाहरण देखिये:-- 


~~ 
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( १७६ ) “भरतपुर कवि-कुसुमाल्जत | 
इतिहास ) (2) बयाने का इतिहास (३) चार यात्री (४) श्यु गार बिला 


दर्शन (=) मींमांसा दर्शन (९) धर्मवीर पं० लेखराम ( जीवनी ) (१०) arg | 
संजीवनी (११) भगवती शिक्षा समुच्चय (१२) विदुर नीति (१३) fgg 
सतसई की टीका (चित्र काव्य) । d कविता का उदाहरण देखिए, | 
कवित्त 
नपथ नभ निहारो लाल श्रबली सुमेघ चारु, 
बिजुली चमकि निकट निसा आई du 
चकित चोट Gad काम बेकली करत, 
| धुखाये fem केकी चन्द्र" बैन भाई है। 
«fa ढंकि तिमिर छपाकर मलीन कर, ; 
आपु ही बली बन कें अंबेर पन छाई d! 
तल्प लखि ays प्यारे ऐकली नंवल बैस, 
ननंद गे माय संग E लीन सुधि quis है ॥ 


१३६-किशोरीलालः-ये जाति Rawat deg और भरतपुर : 
हास्यरस के प्रसिद्ध कवि गिरिराज प्रसाद 'मित्र' के अग्रज थे। इनका बा 
श्रावण शुक्ला १ सवत्‌ १९४५ को हुग्रा था; अतः इनका कविता-काल M 
१९६२ से म्रारंभ होताहै। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, पर 3. | 
कवित्त अवश्य पाये जाते हैं । भ्रापकी कविता अधिकतर भक्ति | 
उपदेशात्मक होती थी । भाषा और भाव दोनों की दृष्टि से इतकीं * | 


दान घाटी वणंन (कवित्त) 
दारा देबतान की घर धर मनुज देह, a SOR 
aia जहाँ मोहन बिराजे बीच बाटी में। 8 
भनत “किशोर' संग गोपिन के गोरस लै, : 1 
षोड़स वर्षीय कला सोलह सो छाटी में! 
मोहन चराबें गैया संग ME बल भैया, E 
ले लै साथ ग्वाल बाल मांगें दान हाटी म | 
फूलन की टाटी में क॑ दान रस हाटीबीच . 0 
मोक्ष हु को मोक्ष मिलै ऐसी दान-घाटी मे 


iz 
RE LUNA 
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राम-काल . 
| ( १७७ ) 


पावस वर्णन (कवित्त) 

कज्जल बरन अंग भूत बीर केकी कीर, 

त्रिविधि संमीर स्वान बाहन सजायौ है । 
भनत 'किशोर' नव अंकुर त्रिशुल सौहै, 

` खप्पर तलाब che दादुर गुन गायौ du 
धनुष fags कच्छा सूखौ घन सौभित है, | 

WA घोर मोर शोरन मचायौ du 
करत सुगन्ध मधुपान करें प्यारे अति, 

पाबस न होय क्षेत्रपाल बनि आयौ है॥ 


कोई लाजबान कोई.-कइयक बिधान पढ़े, | 
कोई. अभिमान कोई ग्यान ना तज़त हैं। c 
कोई बाग बाबरी तलाब FT ,धर्म-शाला, 
. कोई ग्रहनेह के सनेह सरसत di 
भनत . 'किशोर' केते राज काज डूब .रहे, 
केते योग सिद्ध के उपाय दरसत gi 
कहा घन धामे धर लेउगे सरा में , 

_ भये जीरन जरा में तोऊ रामे ना AIT E ॥ 
वरदे दरखांस्त से मेरी. लगी, करके दया भक्ति हिये भरदे। 
भरदे पुनि ज्ञान की ज्योति घनी, बस पुरन आस मेरी करदे॥ 
ea मम मंगल काज BT, पापन केर क्था हुरदे। 
हरदे दुःख ger देबि अबै तू 'किशोरहि मातु अभे, बरद ॥ 


१३७-पन्नीलालः--ये जाति के ्रग्रवाल वैश्य और भरतपुर राज्यान्तगेत 


कामवन के निवासी थे । इनका जन्म वैशाख Yo १२ ato १९५० वि० को हुझा 
WD. आपका कोई ग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं हो सका है, केवल फुटकर कविताएं 


प्राप्त हुई हैं । इनकी कविताओं का d 'होरी' है । उदाहरण देखिए:-- 
O $ 
tq मटकिया हाथ लं, खड़ी बरावर वाम । 


होरी खेले quere :हिल मिल राधेइयाम ॥ 


| झूलना छन्द rid & 
होरी में कर जोरी फोरी रंग की कमोरी, गोरी: वेया है, 
मरोरी, मुख मल दई. मुरारी है! 
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( १७८ ) भरतपुर कवि-कुसुमाब्जति 


amd ७ 2 


तक मारी पिचकारी भर प्यारी d डारी, फारी सारी 
खींच किनारी नारी सारी हिम्मत हारी है॥ 
बाला नई नवेली, बोली होली छेड़ होली चोली 
तड़की श्याम श्रमोली होली देखी श्याम तुम्हारी है । 
जोड़ी लिये सांग दंग मृदंग मौचंग चंग साखियन, 
के साँग रंग weg बिहारी Ru 
दोहा - 
नई चू दरिया रंग में, रंग दई नंद के छैल। 
हम रसिया पिया रंगे, या अंगिया के गेल ॥ 


| 


१३८-प्यारेलाल:-ये जाति के अग्रवाल वैश्य और डीग निवासी लाहा | 
घनीराम के पुत्र हैं। इनका जन्म सम्वत्‌ १९५० वि० में हुआ । इनके पद बहुत | 
ही सरल, सरस और भाव पूर्ण हैं। कुछ ग्रवतरण देखिए:-- | 
उमड़ी है देश प्रेम कौ सांगर | (teat 
नव जीबन नव नेह दिखावत नव युग करत उजागर । 
जाग जाग प्रिय नागरी, कहैं ब्रजेश नव नागर । 
हिन्द वासनी, मृदुल हासनी, हिन्दी सब गुन श्रागर | 
तृषा ताप हर, प्यारे हिय की, प्याय पियूष भर गागर। 
उ उमड़ी है देश प्रेम कौ सागर ॥ . 
सवया 
"सौख्य सुधा सरसावन' कों संसर्ग समान सिला ही रहै। ` 
हंस हंसा के हिलोरे लेत हिया नित हेत st are हिला ही रहै । 
. रतिराज की मौज मनायवे को मन एक से एक मिला ही रहै । 
नित आपसी प्रेम के पालन को उर प्रेम-प्रसून खिला. ही रहै॥ 
कवित्त 
अदभुत आमासे अलौकिक तमासे जाके 
देत है दिखाय छटा . जोवन नवीन की | 
दिल दोय एक कर पास करे दूरन को 
देत है सुधार प्रीत भव के भवीन की । 
हारि भखमारि विद्वान हू विचार रहे EC. 
आशा निराशा भई खासा कवीन की... 
प्रणयी के पीछे जो प्राण ना 'पयान करे, | 
कोन परिभाषा ऐसे प्रेम परवीन की। | 
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राम-काल ( १७६ ) 
e ka सावेया 

चहु आर चिह्यरत दीसे नहीं कछु गु जत काहे पै ग्रान अली 

निसि-कंतं की ज्योति में ज्योति मिली जह प्रेम के रंग में रंग e ! 

आई ग्रहा ये सुगंध कहाँ सों सुरेन खिली कहा कंज कली है। 

नद नन्द कौ नाम लियौ जवही तव जान परी वृषभान-लली है॥ 


१३९-हरिकृष्ण 'कमलेश!:-ये डीग के निवासी और जाति के ब्राह्मण 
| हुँ । इनके पिता do घांसीराम डीग के प्रसिद्ध मिश्रों में थे। 'कमलेशजी” का 
| जन्म सं० १९५० fao Ñ हुआ 1 साहित्य प्रेमी होने के कारण आपने हिन्दी की 
| अत्यन्त सराहनीय सेवाए' की हैं । राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार एवम्‌ प्रसार के 
॥ लिए आपने डीग में हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना कराई » जहां समय २ पर 
| साहित्यिक आयोजन होते रहते हें । श्राप ग्रधिकारी जगन्नाथदास के समय से ही 
| कविता करते चले आ रहे हैं । सत्यनारायन कविरत्न A ग्रापको रचना शैली 
| में बहुत कुछ समानता पाई जाती है । 'कमलेशजी' एक उच्च कोटि के कवि हैं, 

इसमें कोई सन्देह नहीं । आपकी रचनाएं बड़ी ही सरस, मधुर तथा हृदय- 
स्पशंनी . होती हैं सफल कंवि होने के साथ २ आप कुशल-हस्त वैद्य भी 
हैं। इनकी रचना के उदाहरण नीचे प्रस्तुत किये जाते हैं:-- ; 

SR | | 


लगन लगाई | 
विनु जाने ग्रापुही ग्रचानक निजकर कुबुधि विसाई ।. 

. जानत ही. जिन नेह लगायौ निसि दिन जात सताई, 
लोक,लाज कुल की कछु बात.न या मग यही भलाई । . 
कछु wig के जाल जड़ीसी कै कछु भूल भुलाई, 
तन मन स्वाभिमान सुबिविसरी मोहन-मंत्र लुभाई | 
माधव की मधुरी. मुरली धुनि «es fu समाई, 

. निज जीवन फ्यिऊपर ` वारौ रूप सुधा छकि wg 
मगन रहत पीतम रस राची प्रेम-मंत्र मन लाई, 
वारि दई हरि: की छवि ऊपर त्रिभुवनकी ठकुराई-। - 

मुरलिया 
मुरलिया मोहन मंत्र भरी, | | 

` जमुना कुल कदम तर बाजत है. के श्रधर घरी । 
: गोकुल की कुल बघुन जाहि सुन दोउ कुल गाज प्री, 
प्रेम-महानद मांहि बिलानी लाज जहाज भरी । 
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( १८० ) भरतपुर कवि-कुसुमाव्जत | 
सप्त सुरन सों रनत प्रणव धुनि मुनि जन ध्यान हरी, 
' लहरत हरि की महर पवन कॅन कन सों सुधा झरी । : 
वस रस ही सरबस श्रुति मुखरित ज्ञान गरूर गरी, . 
'जोग जज्ञ, तप जाप; नियम यम विधिहु निसार धरी | 
जा वस सरबस दै ब्रज गोपी प्रेम पुनीत ga, 
ay भई जेहि चरन कमल पे डोलत मुकति st ॥ 


१४०-रामच्द्र विद्यार्थी:-्रपका जन्म ज्येष्ठ कृष्णा ५ सम्बत्‌ fe 

वि० को पं० कल्लाराम के यहां EAT! संस्कृत का अध्ययन करने के पश्चात | 
WA भरतपुर के प्रसिद्ध वेद्य बिहारीलाल से वेद्यक सीखी और वही फे | 
जीवन यापन का साधन बन गई | श्री हिन्दी साहित्यः समिति, भरतपुर, में होगे | 
वाले कवि-सम्मेलनों से प्रापको काव्य सृजन की प्रेरणा मिली । इनका ब्रजभाप | 
और संस्कृत दोनों पर समान अधिकार था श्रौर दोनों में ही सुन्दर रचनाएं कसे | 
थे । आपकी भाषा बड़ी ही सरल, सरसा ग्रौर हृदय स्परांनी है; उसमें हर प्रकार | 
के भावों को व्यक्त करने की ग्रदुभ्रुत शक्ति है। आपकी दो पुस्तकें ( गंगा गुण | 
मंजरी आर गांधी स्तोत्रम्‌) प्रकाशित हो चुकी है; “गांधी सत्यकम्‌' नामक तीसरी | 
पुस्तक ग्रभी तक अप्रकाशित है i उदाहरण देखिए:-- M. | 
सवेया. 


सीसं पगा न उपाहन पाद में, अंग में 'खादिहिकों _श्रपनायगो । 
रांजेऽर पाट तिया धन धाम, at dua भंगुर पाठ पढायंगो | 
द्वापर दूध HT कौ तज्यो, कलि में वह॑ मोहन के मंन भायगौ | 
है निपरे सिपरे मन कौ, धंउरे पट कौ हियरे में सामायंगौ ॥ 


इक तो भव सागर दुस्तर है, तन जीरन नौका चलैगी ही क्या । 
कलि काल कराल परयो मगरा, मग में मुख फारि रह्यौन्हिक्या। | 
- हि चन्द्र प्रकाश अंधेरी निशा, बिषयौरी हवा प्रतिकुल त क्य! | 
गहिलै पद पंकज माधव के, मति ! ग्न्त समै तू करेगी ही क्या ॥ 


जिहि भोगन ही को प्रधान गिने, we बीच ही ते तिन छीनगती। || 
तनु रोग Ta मन बुद्धि नरौं, qui सुख कों वह हीन मती! | ; 
Fg दव के कोप सों द्रव्य नस्यो, सुख के बदले मिलें दुः अती i 
नर मूढ़ ! तू काल कौ ग्रास बन्यो, तजि बासना लै भजि मोक्ष'पती 
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राम-काल ( १८१ ) 


| १४१-गिरिराज प्रसाद 'मित्र':-इनका जन्म आउिवन zou ७ सम्वत्‌ 
१९५७ को भरतपुर निवासी नारायनलाल के यहाँ gal आप ग्रग्रवाल Faqs 
| प्रौर व्यापार द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं। भरतपुर के प्रसिद्ध कवि पंडित 
| गोकुलचन्द दीक्षित इनके स्वीकृत काव्य गुरू वतलाथे जाते हैं । 'मित्रजी' बड़े ही 
| विनोदी E हैं और अद्भुत फक्कडपन से जीवन यापन करते हैं। आपकी 
रचनाओं म जन्मजात कवि की कविताओं का सा स्वाभाविक प्रवाह मिलता है । 
हास्य रस पर पुर्ण अधिकार होने के कारण इनकी कविताए' बड़े चाव से सुनी 
जाती हे पत्तर खोलने से लेकर उच्च कोटि की भक्ति एवम श्र गार॑ परक कवि- 
ताए भी श्राप स्वाभाविक रूप से बना लेते हैं । वीभत्स रस की कविताग्रों में भी 
| इनके हास्य का पुट ग्रनोखी जान डाल देता है । सँ० १९७८ से लेकर आजतक 
| 'मित्रजी' ने सैकड़ों कवित्त, सवये, meum और कुडलियों की रचना की है। 
| ग्रापकी दो पुस्तकें 'धडेका धड़ाका' श्रौर 'कमला माला शतक' मुद्रित हो चुकी हैं; 
| पारान्तक बध' नामक तीसरी पुस्तक ग्रभी अप्रकाशित है । इनकी कविताश्रों के 
| उदाहरणा लीजि ए:-- 
| ऋतुराज में दीवान का रूपक (कवित्त) 
आज गई वागन ग्रनौखी छवि देखी तहां, 

ऋतुराज साज के नवीन युग लायौ है । 
वृक्षन की लौनी लता सुखद समीर प्यारी, 

मोरन को नाँच आज चित्त में समायो हे । 
“गिरिराज” बानी कोकिलान की सुहानी, 

सुनि अंग अंग मेरे में ग्रतंग सरसायौ है | 
ater कौ सुहाग पायौ मेंहदी at गुलाल लिये, | 

होरी at दिवांन ये बसंत बन आयौ है ॥ 

ग्रीष्म quid 

चन्दन कपुर cb पुताये घर द्वार सारे, 

छाय दीने चारों ओर खस के छवीता है । 
ताहू पे गुलाब जल छिरकात बार वार, 
दीख दुख दाई तोऊ जेठ को महीना है ' 
'गिरिराज' भूखको तो केवल ही नाम Ta 

पानी की न प्यास बु देह भई भीना है । 
- वायु कौ त काम सब जिय कौ ग्राराम गयो, 

छूटे नाँहि पंखा अंग सुखे ना पसीना है ॥ 


|| 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १०२ ) भरतपुर कवि-ुसुमान्जात | 


शरद SUD 
मत्त मदमाती सरिताको ना रह्यो है मद, 
. रही नाँहि मारग में कीच. की निशानी है । 
मेघन की गर्जन है न दामिनि की दमकन है, 
. . दादुर मंडली की git श्रावत न बानी है। 
झिल्ली झनकारें नाँहि मोर हूँ पुकारे नाँहि, 
कुक कोकिलान की जहाँन सौं विलानी है । 
दूर भई “गिरिराज” चंचलता पावस की, 
कढ़ि आये श्वेत बार सही ना जबानी है॥ 
l हेमंत quid 
जूता होय पाँवन में रुई कौ पजामा होय 
कोट टोपा रुई के हों कृपा भगवन्त की । 
सोर होय wer होय भ्रोढ़िवे विछाइवे x, 
; अग्नि को अंगीठा होय बैठक एकान्त की । 
गुड़ होय तिल होंय गमं गर्म बरे होय, 
नारि हो अनौखी प्यारे कन्त गुनवन्त की । 
“गिरिराज” बाजरे की dat में घीउ होय, 
ऋतु का उखारे पूछ शिशिर हिमन्त की॥ 
अन्योक्ति 
सुवन समान स्वान हमने था पाला एक, 
5 खुश होते थे जिसे मलकर fuent में। , 
गोदी में उठा के चिपटाते कभी चूमते थे, - 
सुख पाते थे लस्सी दूध के पिलाने में । 
रबड़ी मलाई खोवा खुरचन मंगाई खाँड, 
स्वप्न में न राखी कमी जिसके खिलाने में । 
देखा “गिरिराज” आज अजब तमाशा मित्र, . 
काठने को ग्राता वही ate के मिलाने में॥ | 
। हास्य 
मारे pom 2 दल के दल “गिरिराज? E 
xn चेंटियों के व्यूहन के व्यूह हनिडारे है: | 
केंचुओं के कटक कटीले काटि ud zd p pro 
a af मक्खियों के पंखरे उखारे हैं: | 
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राम-काल ( १८३ ) 
१८२ 
गजब गिजाइन पै गरजि परे हैं ] 
xe मारि मारि दुइमनों के हॉसले बिगारे 
गुरो पे झपट झिली न झट भागे भीरु, i 
वीर हम बाँके ! जग जौहर हमारे है ॥ 


दुर यदि "S रहोगी एक इच प्यारी, 
हमको भी दस इंच हट के पाग्रौगी 
तोड़ कर pis सनेह ना लहोगी लो | 
गिरिराज” करके गुमान पछिताओगी 
few उठती हैं कली पाकर हमारा संग, | 
मस्त मधुकर है फेरि चाह कर चाहोगी । 
ऐठी ही रहो तो एठ तुमको घरेगी uz 
हमको कलपाश्रोगी न आप कल पाग्नोगी ॥ 


सीस Rer नाह होगी भले, , 
पर सुन्दर माँग बराबर होगी।. 
चाहत पाग की होगी नहीं, 
नहि टोपी की ख्वाहिस चित्त में होगी' 
. प्याली शराव की होगी जरूर, 
at पाकिट केंची at खाली न होगी । 
शान निराली न होगी कभी, ; 
गर qu की पूछ कटाली न होगी ॥ 
१४२-रघुवरदयालः-ये डीग निवासी दामोदरलाल के पुत्र भौर जाति 
के ब्राह्मण थे । इनका जन्म संवत्‌ १९५८ वि० में pur था। इन्होंने तीन पुस्तकें 
लिखी हैं:--(१) श्री कृष्ण जन्म, (२) श्रवणकुमार भर (३) लाखन की मह- 
तारी । इनके ख्याल, भूलना, लावनी और गजल आदि बहुत सुन्दर बन पड़े हे । 
! देखिए:-- | 
| धर वेश छौल पनहारी, जल भरन चले बनवारी ॥ टेक 
एक दिना उठ प्रात श्याम नें, ऐसौ मतौ उपायौ है | 
नख शिख ते श्र गार बनाकर,नवल नारि वन यौ है॥ 


रतन जटित gg सिर सोहै, कंचन की धर मारी । 
घर वेश छौल पनहारी जल भरत चले बनबारी ॥ ' 
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( १०४) भरतपुर कवि-कुसुमाञ्जलि 


मेरी टेर सुनो गिरधारी, रोबे x पद सुता सुकमारी ॥ टेक 
पापी दुसासन पाप कमायो, सभा वीच मोय खेच के लायौ। 
प्रब चाहत करन उघारी, मेरी टेर सुनों . गिरधारी ॥ 
पाँचों पति ने मौन Tel है, काहू के वल नांय vg हैं। 
तुम ही at लाज मुरारी, मेरी टेर gat गिरघारी ॥ 
मेरी लाज के आप रखेया, कष्ट हरो हे कृष्ण कन्हैया | 
धाश्रो बेग बनवारी, मेरी टेर gat गिरधारी ॥ 
q नारायन है ग्रौ जंग तारन,“रघुबर' जन के काज सम्हारन। 
आइये गरुड़ सवारी, मेरी टेर gat गिरधारी ॥ 


; 


१४३-रामप्रिया माथुरः-श्रापका जन्म सन्‌ १९०१ में दीग के eam | 
कायस्थ कुल. में हुआ था ग्रापके पिता सुप्रसिद्ध, इतिहासकार मुशी ज्वाला- | 
सहाय थे जिन्होंने राजस्थान एवम्‌ भरतपुर राज्य का शोध पूणां इतिहास लिखा | 
है | पदे की प्रथा होने के कारण आपकी शिक्षा घर पर अपने पिता तथा भाई | 
डा० काशीप्रसाद की देख रेख में gig इनका विवाह भी एक प्रसिद्ध कुलमें | 
हुआ । इनके पति धौलपुर निवासी sro दीनदयाल बड़े ही साहित्य प्रेमी हैं ग्रोर | 
उन्हीं की प्रेरणा के फलस्वरूप इनकी काव्य प्रतिभा. प्रस्फूटित हुई । इनकी भाषा | 
सरल, मधुर और प्रसाद पूर्ण है। इनकी रचनाश्रों से नकी सहृदयता, रचता | 
कौशल और भाषा पर अधिकार अच्छी तरह प्रमाणित होता है । इनको समस्या | 
पूर्तियों पर कई बार पदक .भी मिले हैं । साहित्यानुराग के साथ २ आपको समाज 
सुधार में भी विशेष रुचि है । ये भरतपुर राज्य में 'अज जया प्रतिनिधि समिति 
की सदस्या भी रह चुकी हैं स्त्री समाज को जागृत करने के लिये आपने सग | 
१९५० में धोलपुर में 'महिला-विद्या-मंदिर' की स्थापना की, जहाँ पकड P 
बालिकाए शिक्षा प्राप्त करती हैं । इनकी रचना m कुछ उदाहरण d | 
दिये जाते हैं:-- | d 


नारीके प्रति 

किस चिन्ता i डूबी हो तुम, सोच रही हो क्या मन H3 

निनिमेष नय से किस को, खोज रही हो क्षण क्षण में ॥ 

कहा सुमांगलीक प्रतिभा की, छटा छिपा ली जीवन Ñ | 

मानब जीवन मर्यादा जो, श्रेष्ठ रही प्रतिपालन में ॥ . „ 
छीन लिया अस्तित्व तुम्हारा, नकली रंग चढ़ाया id 

WW जाना मायाबी जग ने, तुमको बहुत सताया èll 
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eat eM 


राम-काल . ( १८५ ) 


जिस स्वतंत्र भू पर प्रतिपालित, था ये समुचित आदेश ।: 
महाशक्ति के करगत ही है, विश्व शान्ति का शुभ सन्देश ॥ 
. करो मान उस नारि वर्ग का, वो है महा शक्ति का बेश । 
हुआ नहीं करता कदापि उस, शुद्ध शक्ति का भी निःशेष ॥ 
वेदों ने इस परम्परागत, गुण का सुयश सुनाया है। 
अब जाना मायावी जग ने, तुमको बहुत सताया है॥ 


दुर्गा बन लक्ष्मी रानी ने, किया: सुशोभित रण श्राँगन। 

पद्मा पवित्र पतीब्रत को ही, समझी थी निज जीबन घन ॥ 

मीरा की क्या कहै कहानी, श्रमर हुई बो योगिन बन। 

मत बिसराश्रो उस गौरव को, करो शीघ्र फिर आबाहन ॥ 
उदासीनता, कायरता ने, नीचा सदा दिखाया है। 
AA जाना मायाबी जग ने, तुमको बहुत सताया है॥ 


वयां कहती हो ? राह नहीं है, वाधाए' हैं अकथ ANT | 
किन्तु नहीं साहस हृढ़ता से, करो क्रान्ति का भी ग्रभिषेक il 
कुछ परवाह नहीं जो: area, कठिन ds एक से Um 
जमी रहो उत्सर्गं भाव से, किन्तु तजो मत बिमल बिबेक |i 
डर तव : तुमको क्या है, तुमने निज कतंब्यं निभाया है | 
: wa जाना मायावी जग ने, तुमको aga सताया है॥ 


क्रान्ति उठेगी प्रासादों से, जहाँ बिलासिता करती नृत्य । | 
जहां नारि के सांग निरंकुश, -निर्देयता का होता कृत्य ॥ 
क्रान्ति उठेगी ग्रस्तितबों का, जहाँ मिटाया है शुचि सत्य । 
रहा न जिनका बेद निहित निज, अधिकारों का भी ग्रधिपत्य ॥ _ 
क्रान्ति जननि है, भ्रमर शान्ति की, सोता जगत जगाया है | 
` अब जाना मायाबी जग ने, तुमको बहुत. सताया EO 
.. राम बियोग हासः धो 
रि हिंराने से हेरित maT में, 
= तीरन में ह तीर राम के dam हैं। 
aka नीर भे अतिशय अधीर कृश' 2 ane 
नैति राह आनि स्याम भए गति कारे हैं। 
नील जल माँहि नभ मंडल की छांह WU seis Eiis 
धरन खितिज mg धावत करारे d! 
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( १८६ ) भरतपुर कवि-कुसुमा्जात 


ara गन बासी मृग जीब fare “राम प्रिया” | 
सूने से दिखात अब, qup किनारे Ea 


आध हीं बिलोक अब, पाबत न चित्त थिति, 

बिकल बदन सो, बियोगन के मारे हैं। 
सूने स्वण धाम सब, राम बिन "राम प्रिया' 

नरक निबास cub निराट अंधियारे ga 
मनुजन की कोन कहे, जीब और जन्तु सब, 

औधि ओऔधि, आबन की आरा निरबारे da 
कोक बिलखाए कोऊ धीरज बंधाय करे, | 

कोऊ जप जोग जाय सरजू किनारे Eu 


` केकि कंठ नाद बह, बाँसुरी निनाद जानि, 

नाचती हैं गाबती हैं संग में सुमीता है । 
ठांब ott देखती हैं, आयु कौ सरूप बह, 

ag ही के नेम ओर, प्रेम में पुनीता हैं। 
देखि देखि स्याम रंग, क्रीडति हैं यमुना में, 

“नीर में ग्रधीर हों, डोलती बिनीता हैं। - 
ऊधो कहै माधो जू. गोपिन के प्रम तले, D 

कहा है बिराग और, कौन चीज गीता है। 


गेह को सनेह त्याग दीन्हो अरु देह कौ हु, 
मन में तिहारी मंजु मूरति की चिन्ता है। 
जमुना दुकुलनि पर efr हैं धाय धाय, 

. तरु at तमालन सों, अतिशय बिनीता हैं। 
लेहु स्याम लेहु स्याम, टेरती सम्हारती 8. 
cn दौननि में. हाथ दधि, और नबनीती हैं। 
गोपिन के नेम प्रेम आगे, हरि ऊधो कहै, 

कहा हे बिराग और कौन चीज गीता है॥ 


_ १४ रावत चतुश्र जदास साहित्याचार्य:-ग्रापका जन्म एक प्रतिक | 
चतुव दी कुल में संवत्‌ १९६०विन्में हुआ है। इनके पिता काः ताम e 
मोहन चतुर्वेदी था । ये बड़े ही हंस मुख और सरल प्रकृति e 
शेशव सेही पको ग्रभिरूचि काव्य सृजत की ग्रोर थी परन्तु इसका 5 
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राम-काल 


\ ( fes) 


विशेष रूपेर युवा काल में ही हुआ । श्राप ब्रजभाषा ग्रौर दोनों 
| समान अधिकार रखते हैं और पद्य तथा गद्य दोनों में ही लिखते ps हे । इनकी 
| रचनाओं में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में सामंजस्य पाया जाता है, भाषा 
| भावानुकुल वदलती रहती है । इन्होंने विविध विषयों ya तक लगभग ५१ 
पुस्तके लिखी हैं, जिनमें से अधिकाँश मुद्रित हो चुकी हैं। आपने भरतपुर स्थित 
| राजकीय ग्रदुभुतालय के ग्रध्यक्ष पद पर रहते हुए हिन्दी की असाधारण सेवाएं 
| at है | इस अदुभुतालय की सर्वतोमुखी उन्नति का श्रेय भी आपही को है । आपकी 
| रचनांश्रों के कतिपय उदाहरणं प्रस्तुत किये जाते हैं:-- 
नैन मतवारे हैं (afaa) 

अति श्रनियारे जग-जीवन के मोहबे कों, 

कछु कछु भुके gt परम fat da 
लोकन सराहे वस जग कर लाये ऐसे, . 

नेह के भुलाये श्याम स्वेत रतनारे g । 

“चतुभु ज परम प्रवीन मीन खंजन से, 

अंजन लगाये हग wa उजारे हैं। 
मोहन के मंत्र तंत्र जगत जगायवे के, 

सुन्दर सलौने लौने नैन मतवारे Eu 


ललक उठे हैं लोल लोचन निहार बड़े, 

परम प्रवीन कंधो रति के समारे हैं। 
कारे कजरारे मारे मदन महीपजू के, 

हग अ्रनयारे सब लोकनते न्यारे gt 
“चतुभु ज' चतुर कटीले नैन सैन वारे, 

नेहके ' नवीन प्रिय प्रीतम के प्यारे हैं। 
जग - उजियारे कामदेव के दुलारे, 

प्रेम-वारि देन हारे नेन मत वारे gI 

सवया an 

कोमल पात सरोज समान यह प्रेम को नेम निवाहनों है । 
रस में निसिवासर बास करै तऊ ऊंचो प्रवीन दिखावनो है | 
दास'चतुभु'ज प्रीति पतंग में चित्त की डोरि चढावनो है । 
' पूछो कहा प्रिय प्रेम को पंथ कराल मराल सो धावनो है ॥ 


मातु रही समभाय सतीसुन है गुनवंत वही शुम नारी । 
जो र भाति सोंप्रेम करे पति नेम घरै घरनी घर वारी । 
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नारी कौ देव कहयो पति है परवीन भली यह जान दलारी । ` 
o , नारि स्वतत्र न हैं mag परतंत्र पिता पति पूत समारी॥ : 
Hc (पानांजलि से) | 
| पान मान का होता है बढ़ कंर हीरे से | 
मर्मान्तक पीड़ा. मिटती जिसके मिलने से । 
जितना जितना मूल्य बढ़ाते हैं इसका हम । 
उतनी ही उन्नति करते गौरव बढ़ने से ॥ 
(श्रात्मो्लास से) 
यह्‌ मृत्तिका का पात्र जो फूटा प्रेम ललित ना पावोगी । 
खाली AIT से क्या फिर तुम अपना दिल वहलाश्रोगी । 
टुकड़े टुकड़े बिखरेंगे जो फेलेंगे हर जगह यहां. 
और तुम्हारे प्रेम मिलन को वात कहेंगे यहां वहाँ ॥ 
: (सुमन.सवेया से) Nu. 
ना तुम हो कुछ भी प्रभुजी पर छोड़ तुम्हें कछु नाहि हमारो । 
हो तुम नाहि कहूँ जंगमें पर लेत सदा जग तोर सहारो | 
रंगहु नाहि न रूप विभो पुन फेर हमें 'तुम खूब निहारो । 
मो मन है भ्रम नाथ यही सव रंग रंगो रहै लोक तिहारो॥ 
| (चतुभु ज सतसई से) 
AA घट gei बहुत, भरे न बोलें बोल। . 
नीच कीच पांयन खु दत, अमल कमलं सिर डोल॥ ^ 
ga जाय बजार मैं, तीन बार मैं खूब। , 
. मंगल ना इतिवार है, बुद्धि बिलानी ऊब॥ 
SD तक चिनगारी नहीं, चमकंगी तुम माँहि। | 
तव तक तकते रहोगे, सदाँ ate को छाँहि॥ 


Pe ~ 
TNE PY NSO > PR EE 


१४५-नन्दकुमारः-कवि भूषण To नन्दकुमार का जन्म कातिक gm | 
दशमा सम्बत्‌ १९६० वि में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में guum: © | 
पिता का नाम बिइवम्भर नाथ था । ग्राप अपनी m परिस्थिति के m | 
मेट्रिक परीक्षा नहीं दे सके और राजकीय मुद्रण-विभाग d सुलेखक कां काय crar i | 
लगे । दाने: २ कठिन अध्यंवसाय से श्राप मैनेजर के पद पर पहुँच गए। र aa | 
बनने पर ग्रौर भरतपुर से Hu हट जाने पर ये जनरल इलेक्शन विभाग TO 
इ चार्ज नियुक्त हुए । उस sd के समाप्त हो जाने पर इंन्हींने स्वेच्छा 


$25 
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| 
| राजकीय सेवा से अवकाश ग्रहण कर लिया । इसके ग्रनन्तर ब्रह्म 
| UY AN bud की दीक्षा ग्रहण कर ये बाबा गोल a : a 
| म निव रन 8T र गुरुमुख दास कहलाने 
| साहित्य समाज-सेवा में व्यतीत gur । iua cm 
3 ब्रज भाषा तथा खडी भाषा पर समान अ्रधिकार होने से इन्होने दोनों 
| में TAMU की है। भरतपुर राज्य से प्रकाशित होने वाले भारत pe 
| प्रकाशन में इनका पुणा योग रहा आपका गद्य परिष्कृत तथा WASH होता 
| था। ये रामचरित मानस के अनुपम विद्वान थे और साथ ही श्री हिन्दी-साहित्य 
| समिति E अनन्य भक्त भी | आपकी बहुमुखी प्रतिभा साहित्य के. अनेक अंगों 
की पूति में पूणां रूप से सफल हुई है । आपने अनेक ग्रन्थों की रचना की है, जिनमें 
| सती मोह पा तथा रम्भा शुक-सम्वाद विशेष ओजस्वी एवम्‌ हृदय- 
| ग्राही छन्दों में लिखे गये हैं। इनकी रचनाथ्रो के उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है । 
पाञ्चाली-पुकार से (gaa) 
मम भक्तों की लाज, कहो किसके कब नापी । 
अघ-घट अपना पूर्ण, किया करते हैं पापी । 
जो मेरा हो चुका, लाज की फिर क्या चिन्ता । 
. इस रहस्य को जान, तजौ सारी दुङ्चिन्ता । 
सब संशय मन से दो हटा, देखो जो कुछ हो रहा। 
इद्मिथ्या जानों इसे, YE ज्ञान तुमको कहा ॥ 
केवट सम्बाद से (मत्त गयन्द wur) 
नाब चढाय चल्यौ हरषोय, समोद लियौ ware उठाई। 
गाबत राग सुप्रेम भर्‍यो, छबि-छाक छक्यौ न उमंग समाई। 
माँगत दैब सों बारहि बार म्रपार बिभो यह पाथ बनाई | 
.. Baa नाब रहों इहि भाँति, रहैँ असबार सदां रघुराई । 
छाहं करें घन शीतल मन्द, सुगन्ध समीर बहे सुखदाई। 
गंग उमंग भरी अ्रबलीन सों श्रीपति पाद पखारन धाई। 
कोटिन नैन किये मिति मीनन, wr पिथूष पियै न श्रघाई। 
धन्य हिये धर ते पद-पंकज, ग्राजु भई जिनसो प्रगटाई ॥ 
शान्ति-पथ-पथिक से (रोला) 
लखि अशान्ति के चक्र चढ़ा, यह [sun चकाया। 
ge दंड कर धारि नचाती इसको माया । 
EET बना बिलोक रहा माया-पति कोडा । 
शान्त एक रस से हर्ष रंचक नहि ब्रीडा।' 


rss A awe) ee ee re EMSS NE eT, , 
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( १९० ) TAR कवि-कुसुमाज्जत्ति 


तब यह शुद्ध बिचार तुरत ही मनमें mmi 


शास्त्रों में वह अंश और अंशी में गाया। 


फिर रसाल की डार ATH फल क्यों कर फूला। 


इतने ही से छोड़ अबिद्या भागी तूला॥ 


मतैक्य से 
कर्मोपासन. ज्ञान सांख्य alse पशुपति way 
वेष्णबादि जो मार्ग सभी है निज निज थल शत । 
रुचि बिभिन्तता करहि भिन्न गुरुमुख दरसाबत। | 
सबहि ज्ञान में मिलहि सबहि पद परम दिखाबत। 
_ जो जिहि रुचि agar हो सो पथ mat श्रेष्ठ है। 
न तु सब सालिग्राम SD कोउ लघु ना जेष्ठ है ॥ 


सर सरिता नद नारि कुप अगणित जल साधन। 
सरल चलें कै कुटिल ग्रशुचि हों या श्रति gaa 
जल निधि जल कौ भ्रधिष्ठान श्र ति संतन गायौ। 
तासौं ही निकस ताहि में जात समायौ। 
त्या जग श्ररु जग मतनको' अधिष्ठान भगवान हैं। 
सब तिहि तक पहुँचात हैं गुरुमुख सबै महान हैं॥ 
श्री राधिका नख शिख से पद तल atia (सावैया) 


छीन करें छबि सों छबिकी छबि छीन छपा करकी 

t छपिया हैं। 
जाप करें जिनको निशि बासर कोटिन ही इनके जपिया हैं। 
चाह भरे नित चाहि जिन्हें पप तीन त्रिलोकन के नपिया हैं ' 
कीरति नन्दिनी के पप की थपिया कवि-कीरति की थपिया हैं | 


लंक वणान 


: हाँ जु कहो न लखात कहूँ अरु ना जो कहां बड़ लागे कलंक है। 
बेदहु भेद न पाय सके नहि शास्त्र हु छान ge मन शंक है। 
भु नभ लौ बिन टेक सदा तन छक रहै दुविधा न निशंक है। 
Te समान अराधिका सी यह राधिका की बर qup लंक ell 


तिल वणान 


के जल जात के पात सुहात पराग छक्यौ लि बेख्यौ ललाम है! 
क॑ बर हाटक पीठ निसंक निवास कियौ यह सालिगराम ९! 
के सत at रज के त्रिगुणी . करिबे du चिन्ह यहै अभिराम है । 


के प्रति रोम लली के बसे प्रगट्यौ तिल रूप बही घनश्याम 
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नैनी quia 

कै भर चोप चली चित में बर : पंकज पै चढ़ि कें 

पीय पियूष किधौं शशि पै चढ़ि लोर रही pucr 

घार कॅलिन्द-सुता की feat जन के ge ग्रोघन जुहन छेनी 1 

देनी महा मुद मंगल की वृषभान लली की frat गर बेनी ॥ 


| १९६१ वि० को ग्राम ग्रभौर्रा (भरतपुर) में qo जयराम gd: र 1 
एक प्रतिभाशाली कवि होने के साथ २ आप निस्वार्थ जन सेवक TI RUE 
| ष्ठित नेता भी हैं । ये राष्ट्रीय आन्दोलरनो में दर्जनों वार जेल जा चुके हैं और 
| भरतपुर राज्य के आन्दोलन में ep ओर भाले तक सहे हैं ' महिला शिक्षा प्रसार 
| में ग्रापकी बड़ी अभिरुचि है! म्राजकल ग्राप महिला विद्यापीठ भुसावर के अवै- 
|तनिक मंत्री हैं ] काव्य के प्रति ग्रनुराग तो आपमें बचपन से ही पाया जाता है, किन्तु 
| काव्य सृजन की प्रेरणा सन्‌ १९३९ से अंकुरित हुई, जब आप देश स्वातन्त्र के 
लिए कारागृह की कठोर प्राचीरो में बन्दी थे । चतुर्वेदीजी एक कुशल, ओजस्बी 
एवम्‌ प्रतिभाशाली वक्ता भी हँ । गद्य और पद्य दोनों पर ग्रापका समान अधिकार 
हैं । आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से (१) रण बांकुरा सूरजमल, (२) 
कृष्ण श्याम गायन ग्रौर (३) समाज के शिकार मुद्रित हो चुकी हैं। आप बड़े ही 
सरस, भाबुक और निपुण कवि हैं। इनकी कविता mag और मर्मस्पष॑नी 
होती हैं । इन्होंने अपनी रचनाश्रों में gata’ उपनाम अंकित किया है। आपकी 
कृतियों के कतिपय उदाहरण उद्धृत किये जाते हैं;-- 


॥ जन श्रुति ॥ 


जव कि बात दुनियाँ में फेली खटकी सवकी ग्रांखों में, 
प्रेम कहानी कवि जन गाते अब क्या डरना लाखों में । 
NI क्यों ata चुराते प्रियतम | किया प्रेम फिर डरना क्या, 
प्रेम पंथ के पथिको को है प्रश्‍न मरन जीवन का क्या । 
। पागल दुनियाँ कुछ भी कहले करले अपनी मन मानी, . 

लेकिन कवि वर सदा fere प्रेम-कहानी रस सानी प 
| लज्जा लंगर तोड़ डाल दी नैया अब भव सागर में, 
। कर में बल्ली आशा की विश्वास महा नट नागर में n 
| `या तो पार लगेगा बेड़ा या विलीन हो जायेगे, 
| 


१४६-सांवलप्रसाद चतुर्वेदी:-प्रापका जन्म ग्रारिविन qur ५ संवत्‌ 


एकी चित्त निरोध वृती हो शान्ति इसी में पायेंगे । 
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जीवन की रक्षा केवल जीवन देकर के हो जाती, _ 
भ्रपनापन खोये. विन खोई वस्तु कभी ना मिल पाती ॥ 
u अभिलाषा ॥ | 
प्रिय प्राण का पंछी मेरा छोड़ स्वर्ण सम यह पंजर, 
उड़ . जावेगा महा शून्य में तुम न बहाना हग-निर्भर | 
निज नयनों की we सुरसरि को कर हृदय-देश में बन्द, 
महा नीलिमा में प्रिय ! मुझको उड़ जाने देना स्वच्छन्द । 
ले विषाद को सघन कालिमा कोई न श्रावे मेरे पास, 
सुन न सक्न मैं करुण गोत-ध्वनि हिय में होकर व्यथित उदास à 
` तुम केवल वस तुम रहना प्रिय कानों में कहना कुछ बात, 
निज कर-कोर स्पशे से पुलकितकरती रहंना मेरा गात ॥ | 
, !! कवि से अपील !! | 
हम सोते है टकराती विप्लव की लहरें दीवारों से, 
है कवि जाग्रत करदो हम को श्रपने शब्दों की मारों से ॥ 
| | अव निकर के कलरब ग्रलिकुल के मर मर गब्दौं के वदले । 
वल वीरों की हुंकार सुनाश्रों दानवता का दिलदहले ॥ 
जव से यह भुषण हीन हुआ, भारत तवसे तकदीर fud: 
इस महावीर के हाथों से, उस दिन से ही शमशीर गिरी ॥ 


पाँचाल वही बंगाल वही, पर गत गौरव का ज्ञान नहीं | 
है पाटलीपुत्र महान वही, पर चन्द्र गुप्त की शान नहीं ॥ 
मद्रास वही HEC वही, पर वह टीपू सुलतान नहीं | 
है राजस्थान वही लेकिन, ya Rage अभिमानः नहीं ॥ 
गायक अतीत की गाथाश्रों को गादो जीवन ज्योति जंगे । 
मुरदों का मन भी मत्त बने, औ प्राणों की ममता दूर AT I 


a कृष्ण के युक्त प्रान्त को निज मर्यादा सूक पडे | 
बुन्देल खण्ड meg उदल ar जीवन रण में जूक पडे॥ 
गुजरात हो उठे सजग बचाले निज ग्रसि धारा का पानी ! 
महिलाग्रों में से निकल पडे कितनी झांसी की रागी 
हे 7 निर्माता qu अपनी बीणा में भैरब राग . भरो! | 
हृदयों में भीषण आग भरो मानवता का अनुराग भरो। | 
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राम-काल ( १९३ ) 


| १४७-कुम्भनलाल “कुलशेखर':-ग्रापका जन्म भरतपुर निवासी do 
| कन्हैयालाल के यहाँ भाद्रपद कृष्णा ८ सम्वत्‌: १९६१:को SUD था । इनका उपनाम 
| 'कुलशेखर' है श्रौर इसी S भरतपुर, में बिख्यात हैँ । कबि 'कुलशेखर” कवि 
| मुरली मनोहर के प्रिय शिष्यो में से हैं जिनकी प्रेरणा से do १९८१ से ग्राप 
| काव्य सृजन करने' लगे । आपने ८ पुस्तकों की रचना की है, जिनके नाम इस 
| प्रकार है:--(१) Dare सरोज, (२) बीर विलास, (3) विनय शतक, (x) 
| अमृत ध्वनि-चालीसा, (५) पाकिस्तान विध्वंसक चालीसा, ( ६) बसन्त व होली 
| शतक, (७) श्रदुभुत कहानी और (८) पिंगलसार प्रकाश, इन रचनाओं के पढ़ने 
से ज्ञात होता है कि आपका भाव और भाषा दोनों पर समान अधिकार है। इनके 
| वणंनों में सजीवता और शेली में रोचकता पाई जाती है। वैसे तो ्रापने way 
| विषयों पर सुन्दर रचनाएं की हैं, परन्तु बीर और श्वू गार दो रसों पर ग्रापकी 
कविताएं बहुत सुन्दर बन पड़ी है आर उन्हो के कारण भ्रापकी चारों ग्रोर 
| ख्याति फेली हुई है । आपकी भाषा परिष्कृत, परिमाजित, व्यवस्थित और 
भावोपयुक्त है | निस्सन्देह्‌ 'कवि कुलशेखर' एक ग्रभ्यस्त ग्रौर निपुण कवि हैं। 
| आपकी कविता के उदाहरण देखिए: 
बाँसुरी (सवेया) 

पगड़ी सिर सोहत कुण्डल ala, रह्यो पटुका कटि गाँसुरिया । 

हरि चन्दन भाल हगंजनदे, नित राखत गोधन पाँसुरिया ! 

'कुल शेखर' माल सरोजन की, लटके उर पे मृदु हाँसुरिया। 

नट नागरिया गुन झागरिया, a चढ़ पौढ्त aigf ॥ 

i वेणी . 
अति. भोर उठी - अलसात तिया, 
- नब. चन्द्र मुखी मुख धोय | रही । 
रसनायक भायका: के बिछरे, 
मनमें कछु चिन्तित ae gi 
z परी कुच ऊपर Wb 

| लट Ya pias की मति जोय रही | 


ग शिर mg प्रेम भरी, 
s सुख पाय सु व्यालिनि सोय रही ॥ 


वसन्त (कुं डलिया) 3 d 
बसन बसन्ती देख. कें, जात्यों बिरह बसन्त ' 
बस न कंत सों है अली, जा कहाँ ब सन्त । 
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( १६४ ) भरतपुर कत्रि-कुसुमाळ्जति 


जाने कहाँ बसन्त अंत बिरमाये कौने। - 
मैं बेठी मन मार रहै कोकिल नहि मौने। - 

` wf कुल शेखर” कहे सखी वह है गुनबंती। 
- जा घर करे wae पिया कस बसन बसंती ॥ 

वर्षा-बहार 
उमडि उमडि ag दिस जल भर भर, 
जल धर फिरत घिरत छिति वन वन 
लहर लहर लहरत भुक भुक RA, | 
 पबन चलत तन लगत साबन संन। | 
“कृवि कुल शेखर' :चमक लखि चहकत, | 
| कुसुम कलिन चटकत मन धन घना 
WIT भहर बद बद झर लगबत, 
दनन दनन दन तडित. तडक घन॥ 
॥ कंस बंध UI 
नटबर हलधर बीर बर, महाबली सामरत्थ। 
“कूल शेषर' कंसहि हनन हल मुसाल लिय gn 
हत्यद्धर शुभ चक्र बक्र पर कान्ति झलक्कत | 
टिट्ढ qur सिर am .भ्रकुटिहि ger हलक्कत। 
युगुलभ्ञ्रातहि भन्भय त्रातहि उर meet! 
तीरस्सम चल बीरग्गन लखि get नटबर॥ 
u नरसिह श्रवतार ॥ 


हरन कष्ट निज भक्त को दुष्टइलन समग्र। 
कुल शेषर' .कढि खम्भ ते, गज्जत तज्जत AT! 
अग्गप्पग धरि जिह तपक्कत भज्जक्कर गहि। | 
"ET दन्तन फट्टत "ef पटक्कत पुनि महि। . 
टिड्ढ NE तक्क अरिज्जंन कम्पत्यर थर। 
तत्तडाकं चि असुर मार्‍यो जय नर हर॥ 
जवाहरसिह का युद्ध कौशल (छप्पृय) 

गगन घु धरित धुम धाम बहु धरा धसक्के | 
-धीर तजे रन धीर बीर सुन शब्द ससक्के | 
Yad कोप कृषानु भानु जिमि ग्रीषम कौहै। 
तहं बिफरो नर नाह जबाहंर नाहर सौ है। 
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राम-काल : s 
(१९५ ) 


“कवि कुल शेषर' रणा मत्तह, दृहकर में | 
WT महाकाल बन कर र बार बार DE बार : i 
॥ दिल्ली विजय ॥ 

प्रबल प्रतापी ji सूजा कौ सपूत सिंह, 

लूट लई जाने राजधानी हिन्द भर 
कर की कृपान ते छिनाय लीने छत्र जिन E 

भारे हैं SYM प्रथा पाली बीर बर को। 
कहै “कुल ME SS शत्रु सेन घिरी, 

ठाडो "Wd ओर. जट्ट सेना बा qax 
कोल्ह मांहि तिल्ली पिले त्योंही पेर दिल्ली दई, गन | 

हल्ला एक ही में सारी बादशाही सर की॥ 
होते जो न प्रणबीर प्रबल प्रताप fag, 

_ मान से गुमानी at गुमान कोन gui 

हिन्दुन के उपबीत चोटी कहुँ पाते नही; » 

सबल शिबाजी जो न शत्रुन सों ग्ररतो। 
कहै “कुल शेषर' समस्त हिन्द बासी लोग, 

यवन कहाते और fuam gat परतो। 
उद्धत प्रचण्ड बल बण्डन के मान खण्डन, 

होते ना. जबाहर तो और कौन करतो॥ 


Tec ब्रह्मभट्ट:-आपका जन्म भरतपुर निवासी खुन्नीलाल 
| के यहां भाद्र पद कृष्णा ११ संवत्‌ १९६२ को हुआ । आपकी काव्य रुचि जाग्रत 
| करने में श्री हिन्दी साहित्य समिति भरतपुर का बहुत बडा हाथ है। द्वितीय 
| विश्व युद्ध से पूर्व होने वाले कवि सम्मेलनो से scat काव्य सृजन की प्रेरणा 
मिली । आपका कविता काल सं० १६६० से AFA होता है। इनकी कविता में 

के साथ प्रवाह का अच्छा सामञ्चस्य पाया जाता हैं। 

— भैरव स्तुति (कवित्त) 
मंडित उमंड बलबंड सुत चंडिका को, 
राजत sue पै प्रचंड भर पूरिया । 


खंड-खंड खडग सों मलेच्छ-दल देत दंड, 
गार के घमंड गर्व गर्जत गरूरियाः। | 
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(298 ale T ee भरतपुर कवि-कुसुमाञ्जलि 
“छोटे कवि” सेवक - की आरत अवाज पाय, 
धीरज धरायवे को . धावत जरूरिया | 
aiga विकट वरदायक -वटुकनाथ, 
चमकत शुचारु सीस भूरी लटूरिया॥ 
. हनुमत प्रतिज्ञा . | 
स्वामी धीर धारौ उर काहे घवरावत हौ, . 
औषधि के लैन कों छलाँग मार जाउगौ। 
बूटी की कहा है बात धरा सों उखार भट्ट, 
द्रोनागिरि लाय. पट्ट पास में गिराऊंगौ । 
आज्ञा सिर धारू औ उवाँरू प्राण. लक्ष्मण के, | 
“छोटे कवि” आऊं वेगि देर ना लगाऊंगौ । | 
सत्य मुख भाख काम एतौ जो न करू नाथ, 
तौ मैं मात ग्रंजनी को सुत ना कहाऊंगौ॥ 
क्रद्धित हो लंक माँहि कुद हों निशंक है कं, 
पाजी घननादै रस युद्ध कौ चखाउंगौ । 
MSM FHS तन फार कर डारों खंड, 
. प्रवल प्रचंड दंड मारकं नसाऊंगो। 
“छोटे ,कवि' कपट झडाक दस-कन्धर के, 
दश शीश वीसों भुजा तोरकें गिराऊंगौ d 
सत्य मुख भाखू काम एतौ जो न करू नाथ, 
तौ मैं ata अ्रंजनी कौ सुत ना कहाऊंगो॥ 


नीयत पे. सावित वद नीयत विसार देउ, 
छोड़ देउ दूसरों की चीज. अपनावनी | 
reb याम नित्य ही दयाल रहौ दीनन d, 
Pie काहु समय काहू. कों न त्रास दिखरावनी । 
“छोटे कवि” कहे मुख भाखौ ना विष के बेन, `. २. 
सबही सों बात कहौ हिय हरषावती | 
तजके गुमान ध्यान wal परमेश्वर b l 
मानुष की देही ये न aie २ पावनी ॥ 


“दयालु' का जन्म WU | 


१४९-प्रभुदयाल amp :-कविवर Bert 
१ सम्वत्‌ १९६३ वि० को भरतपुर निवासी do रामचन्द्र के यहाँ ga 21 
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राम-काल 


हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर, के विभिन्न कवि सम्मेलनों ger 0 Em fent 
के साहित्यिक समारोहों से ग्रापको काव्य-सृजन की प्रेरणा "irit जिसके फल 
स्वरूप आप सरस, भावुक और निपुण कवि हो गए। ग्रापकी कविता बडी सरल 
तथा हृदयस्पर्शेनी होती है । इनकी भाषा मधुर ओर प्रसाद पुणे है और कल्पना 
बिषय के अनुकूल भ्रौर सुन्दर कोटि की है। मातृभाषा हिन्दी की निरछल 
सेवा करना ही आपके जीवन का ध्येय है arent आप श्री हिन्दी साहित्य 
समिति, के पुस्तकालयाध्यक्ष के पद का भार सम्हाले हुए हैं । प्राचीन कवियों 
के जीवन वृत की खोज में आपका सराहनीय योग प्राप्त हुआ । आपकी कतिपय 
सरस रचनाए निम्नलिखित हैं:-- 


afaat (सक्या) 


सित कंज सी चारु विलोकन ते, विधि के सम सृष्टि उपायौ करें । 
हरि के सम प्रेम-पियूष सों पोष, 'दयालु' सुनीति जिवायो करें । 
लखिके करतूत कराल बनी, हरके सम भार नसायौ Wig 
त्रिगुणी त्रय रंग रंगी अ्रखियाँ, त्रय देव कौ रूप लखायी करे ॥ 


रस रास बिलास में मोरनीसी, qu चाहक-चित्त चुरायो करें । 
लड़तीं sedi भ्रति quiu, मृदु चित्त में ये गढ़ जायो करे । 
बहु भाव भरी बहु रूपिनी सी, नटती नटनीसी लखायो mi 
करुणा की मिखारिनि ये ग्रखियां, पाषाण हिये पिघलाग्रौ करे ॥ 
बसन्त वर्णन (कवित्त) 
विविधि विटप नव पल्लव प्रसून युत, 
सैनिक सों सीम दावी दिग शर दिगन्त की । | 


त्रिविधि समीर तीर छोड़त मनोज वीर, . | 
amet वियोगिन वानी वोले हा हंत at 1 
कोकिला न FH ये चलत बन्दूक बहु, . 
` क्रमल पराग नहीं गैस है ये ग्रंतकी। 


राखौरी वियोगिन तन गाढे यां जतन सों, eee ee | | 
A जीवन कों आई बन बाहनी बसंत की॥ 


ब्रज रखवारे की 


ita में नृपति श्री इष्णसिह, = 
a = कें प्रतापी राखी लाज जत्म घारे की । 
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dE ~ बाढ़की कराल डाढ़ ब्रजको गहन: लगी, 
बिललानी प्रजा ज्यो शमन-गण मारेकी । 
भनत दयालु' ता समय भूप कृष्ण भये, 
स्वयं बढ़ाई वहु धाम बल अंपारे की | 
ब्रज कों 'बचायो दुख athe वहायौ सब, 
'याद ये रहैगी बात AT रखवारे की॥ 
भक्ति परक (AFA) 
नेनन ते न लखे भगवान, न वेनन ते गुन गान कौ गायो | 
कानन ते न सुनी हरि कीरति, पायन सों जनि तीरथ घायौ । 
देखन ते न भयौ हिय हर्ष, न हाथन ते दीवौहु gerit i 
WaT जात बरावर है, जग देह घरे कौ कहा फल पायौ qp 
प्रताप की कृपाण-कीति (कवित्त) 
खुलते ही खोल खलवली मची खलक बीच, 
झप पलक देख कर झलक आँख करकी | 
विद्यत प्रभासी भासी. खासी वर पानिप सों, | 
चल चंचला सी माल गूधक ही हरकी। : 
भनत “दयालुः सुनी कालकी सहोदरा सी, 
afer कों स्वगं दा संगनी समर की। 
एहो वर प्रताप तेरी वर्छी विजय रूपणी सी, 
चीकी पतवारसी ही नोका युद्ध-सरकी॥ 


१५०-राधारमण शर्मा “मोहन”:-श्रापका जन्म माघ कृष्णा ३ सम्बत | 
१९६६ को Wo श्यामलाल बाशिष्ठ के यहाँ हुआ । आपके पिता को कविता रे 


` 


बड़ा प्रम था । वे समय समयः पर सुन्दर रचनाए' किय थे। अतः 
काव्य-प्र म पतृक बिरासत में मिला । सच तो नह aa fy रचना की प्रेरणा | 
आपको सम्वत्‌ १९९४ से श्री हिन्दी-साहित्य समिति के कवि-सम्मेलनो से मिली! | 
आपने किसी ग्रन्थ की रचना तो नहीं की है. किन्तु- खङ्गार रस के फुट! | 
कवित्त और सवये लिखे हैं। आपका सवैया कहने का ढंग इतना सरस है हि a 
श्रोताओं को सुनने की इच्छा बनी ही रहती है । आपकी भाषा शुद्ध ब्रज-भाषा है | 
WAS के स्वाभाविक प्रयोग ने रचनाझ्ों को और भी प्रधिक चमत्कृतकर दि । 
CATH सरस रचनाएँ अनेक बार कवि सम्मेलनों में प्रथम पुरस्कार > T 
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राम-काल 
| ( १९९ ) 
| पुरस्कृत हो चुकी हैं । आपकी जी ६ 

कै कतिपय उदाहरण प्रस्तुत sree VISUS है । इनकी रचनाओं 
| i  गरणेशबन्दना (कवित्त 

TP तौ गावे कौन गुन गन Pun के, 


आनन हजार हू थकित 
देस के बिदेस के सुरेस की समाक सब, ते 


a, _ प्रथम मनाबें ऐसे तनय 
मोहून पढ़े हैं बेद भेदन अनेक बात e 


सबसों वढे हे सुख करन हमेस à: 


ज्ञान के गढ़े हैं रिद्धि सिद्विन ag हैं मेरे, Š 
चित्तमे चढे हैं चारु चरन qug के Il 
शारदा-बन्दना 


सलिल अमल मध्य पाण्डु पुण्डरीकन पे, 
राजत सयानी मानी आदि शक्ति माया है । 
चार मुज चारु ल परम नबीना बीना, 
पुस्तक माला चोथे अभय सुहाया 
ब्रह्मा की सुता है ौर कविन बिधाता fae, EU 
प्रेम युत ध्याया जासु असु फल पाया gt 
“मोहन' सुकवि उर अजिर बिराजों nu, 
तेरे गुण-गान का हुलास हिय छाया है 
सुषमा मयी ग्रहीरनी Tam 
सुचि नुपुर मंत्र निनादन सों, दुख-दुन्दन व्यूह बिदीरनी. ql 
मृदु-हास हुलास बिलास भरी, गुन जोबन रूप जखीरनी तू। 
“कवि मोहन' केः मन के बन की, निरद्वन्द 'विहारिनि कीरनी तू । 
जग-नायकं चेरौ बनाय feat, wet बाहरी बाह अहीरनी तू ॥ 
श्री राधिका महिमा 
सरसाबनी सुक्ख-समूहन की, दुख ger ब्यूहन Wet qi 
ह्रसावनी मोहन के मन की, जनकी सब इच्छन पूरनी TI 
कवि मोहन” रूप सुधा मद सो, मन मोहन को मद भूरनी तू॥ 
जगनायक की म्रधिनायक है, घनश्याम की मत्त मयूरनी तू॥ 
` शिव-रूप भारत (कवित्त) 
शोभित है भाल पै हिमाचल fags सम, 
स्वेत हिम-्राभा मानों चन्द्र चटकारौ di 
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भरतपुर कवि-कसुभाव्जमि 


शुचि तिरबैनी रूप गल उपबीत राजे; 
मध्य बिध्यमाला केटि मेखलाहि प्यारौ है। 
बायें अंग शक्ति गौरी एकता बिराजे गोद, 
दांये में गनपत जबाहर दुलारौ है। 
ated सुकवि ऐसो श्रभय बरद web 
| छाजै शिव रूप शुभ्र भारत हमारौ है ॥ 
पंकज के प्रति उत्प्रेक्षा 
सभी जानते हैं तेरा जन्म नीच कीच से है, 
: सभ्यता के नाते तुम्हे पंकज पुकारते। 
गाग्रौ गुन कवियों के मान्यता दिलाई तुम्हे, 
पुष्प सरताज बने जिनके अधार di 
get न गरूर ऋर कठिन करौ ना कर्म, 
धर्मं को न त्यागौ oux भागो अपकार ते। 
रवि की मिताई ते न होयगी भलाई Fy, - 
बच ना सकोगे मीत सीत के तुषार ते ॥ 
मतबारे नेन 
चतुर चुटीले चमकीले at चुभीले चारु, 
चाब चढे चंचल चलाक चटकारे हैं। 
लालची लुभीले लोल ललित लजीले लाल, ; 
लाइले लड्डाके.लहरी लोक लाज बारे हैं। 
“मोहन' सुकवि सदां सरस सजीले सुखी, 
ocio समुचित शान्ति दा सयाने सुख सारे d! 
. मंत्र मोहनी से मानी महत मनोज्ञ एरी, 
मैन मतबारे तेरे aa .मतबारे :हैं॥ 
सवेया 
शुंचि wat प्रेम पयोनिधि की बह लोल अमोल हिलोरिती H 
सब कांम, किलोल कलान भरी नग नागर मान मरोरनी | 
'कबि मोहन” fera बिमोहनि है जन की मन आश मर न 
ब्रज चन्द्र हो MT भले ग्ररु बो मुख चन्द्र की चारु चकी 
ad 


gra कली कचनार कनेर कुमोदिनि सी कुसुमाक 1 
कामद काम दुधा कमला कल कल्पलता करुणाकर E 
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बतं मान-काल 
| i ( २०१ ) 
di कोमल कंज मुखी कर कंज कबिन्द कह 
| कोबिद॒ त à iN vo NOD MU 
* कैलान कढो कमनीय कलत्र कलाधर सी ॥ 


| 


१५ १-नानिगराम:-ये जाति के ब्राह्मण ग्रौर do शिवलाल के ग्रात्मज 
हैं| इनका जन्म संवत्‌ १९६६ fao Ñ gars ये हिन्दी साहि 

MS on हत्य समिति के पुराने 
कर्मचारी हैं | समिति के कवि सम्मेलनों में भाग लेने के कारण इनको काव्य सृजन 

की प्रेरणा मिली । इनकी कविता के उदाहरण प्रस्तुत हैं:-- à 

_ निभाइये जू (ear) 
श्रलिके अपनों मन श्री पति के पद पद्म पुनीत 
लुभाइये जू । | 
वहि पीत पटा छवि छोरन की छहरानि में नेन Su 
सुख है जग में कवि नानिग कितौ जेहि लागि हियो भरमाइये TI 
कर लीने मनोरथ qu सबै aa आनंद कंद निभाइये जु ॥ 
वरसाय रही 

छाय रही घिर केये घटा महि मंडल पै धहराय रही । 
डारत qa नहीं नभसों निशि वासर त्रास दिखाय रही । 
नानिग राम महान तपावत ताप कृषि कुमिलाय रही । 
क्यों घनश्याम-सुधा-धर सों -विष की वर्षा वरसाय रही ॥ 


१५२-जयशंकर चतुर्वेदी “जय'':-प्रापका जन्म बयाना ( भरतपुर ) 
में १७ मार्च सन्‌ १६११ को FAT! ये Wo भोजराज के सुपुत्र है । आपकी काव्य 
रचन। की ओर प्रवृत्ति सन्‌ ३२ से हुई । श्रापके चाचा शोभाराम चतुर्वेदी आपको 
सामय सामय पर काव्य सृजन की प्रेरणा देते रहते थे। पहले पहल इनको तुकव- 
| न्दियों में हास्य-प्रधान रचनाएं होती थीं । शनेः २ विचारों में परिवर्तन हुआ और ये 
- सामयिक गम्भीर विषयों पर भी रचनाएं करने लगे । आप में निर्भीकता के साथ 
| साथ एक मस्त मनमौजी पन है। भगवती विजया की तरंग में आप केसे भी 
. गम्भीर वातावरणा में हास्य रस का रंग बाँध देते हैं । आपकी सुमधुर रचनाओं 
के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं:-- 
लाला की भेस (कवित्त) 


1 ने भैंस एक मोल लई, 
noc सकती wg मोटी चारु चाल छवि न्यारी है । 


वोंकि बोकि ववकै सुनें जो स्वर वेंडका तो, 
id दूध दुहुने में करे माफत विचारी है | 
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(२०२) भरतपुर कवि-कुसुमाब्जति 
यातें घृत दूध दही का विधि निकांरें 'जथ', 
यही सोच भारी मति गई आज मारी है। 
कहैं जाय लोगन सों दूध की न बात करो, 
गोवर करै भारी याते भेस हमें प्यारी है॥ 
तारी जाय घरते लोग तारी दै हंसी करें, 
qur में gm एक आफत यह भारी है । 
भारी घर वारी कौ उराहनौ मिले है “जय, : 
भेस कों विचारी देत रोज रोज गारो है। 
जानें ना ग्रनारी दिन ga में हमारे यहाँ, 
ईधन कंट्रोल होय आँखिन ग्रगारी है । 
` यासों कहाँ वासों नेंक गुस्सा कम खर्च करो, 
गोवर करे भारी यासों भेस हमें प्यारी है । 
a भंगड़ी की अभिलाषा 
A मेरी तपस्या पर प्रसन्न जो gu हो नाथ |, 
i दीजे वरदान खूब मौज में छनी RI 
शक्ति ह शरीर में अपार होय दीन बन्धु !, 
“ थारी इमरतीह की आगे ही धरी रहै | 
भूख दिन दूनी ग्रौर रात चौगुनी ही होय, 
qur पै पुग्न की लगी पूरी भरी रहै I 
एती अभिलाष मेरी पूरी करौ दीनानाथ, 
ग्रोंडेसे सकोरा में रबडी हू भरी Wil 
भोजन प्रतियोगिता--विजयी 
होड़ बदी लाला ने खाने की हमारे साथ, 
de गये खोलक मिठाई के पिटारे हैं ॥ 
गरम इमरती कलाकन्द सुफेनी काढि, 
चमचम रसगुल्ला खीर मोहन निकारे हैं! 
मठरी मलाई मेबावाटी al मक्खन बड़े | 
दहीबड़े बड़े बड़े व्यंजन हू रुचारे हैं! 
विजया भवानी की कुपासों सब चाट गये, . 
दुहँ-भाँति लाला होड़ हारे विचारे हैं॥ 
लालाजी के पेट में हवेली का निर्माण 
कीचड़ सी गाढ़ी भाँग गारे कौ जु काम करे, | 
चकती कलाकन्द की ईट करी मातहै | 
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q वर्तमान-काल ( २०३ ) 
| कर कर चिनाई भीत ऊची सी बनाई 'जय' 
साँक को पटाबौ दै पुरी करी छात है । 
गरम इमरती के झरोखे चहुँ गोर दिये, 
जाली लगावन हेतु gar ओर घात है । 
भंगडी महाराज नेंक मनमें बिचार करो, 
पेट में तुम्हारे ये हवेली चिनी जात है I 
गीत 
कौन अपना है, पाराया कौन है ? 
आजका युग-पात्र तो छल से भरा, वह घृणित अचार से कब कव डरा। 
अब दुहाई न्याय की है बंचना, साधु जीवन हायरे ! सपना वना। 
चकितसा मानब विचारा मौन है । कौन ware 
नित्य परिबर्तन यहाँ का खेल है, नियति का उसमें ग्रनौखा मेल है। 
विवशता यद्यपि, तथापि बिबेक है, और हढ़ता का सहारा एक है॥ 
भर रहा दस सेर जीता धौन है ॥ कौन Aa 
स्वप्न का ग्रालोक चिर होता नहीं, गत हुआ फिर प्राप्त क्या होता कहीं | 
सृजन चिर झालोक करना घर्म है, विज्ञ साधक का यही तो कमं है॥ 
साधना की एक झाशा मौन है ॥ कौन WaT 
SX चलना है बड़ी मंजिल कड़ी, Wet कंटक बनी माया अड़ी। 
है न जल बिश्राम भोजन हर घडी, शीत, वर्षा घाम की सिर पर कडी ॥ 
तदपि राही बीर ! बीर ग्रविकल गोन है ॥ ala aT 


१५३-चम्पालाल 'मंजुल':-ग्रापका जन्म लगभग १९११ ई० में भरतपुर 
के एक ब्राह्मण परिवार में gera संयोगवश शोशव में ही इन्हें विद्याकला के 
| केन्द्र छत्रपुर जाने का सुयोग मिल गया । छत्रपुर के तत्कालीन नरेश श्री 
| विश्वनाथसिह जू देव के उदार आश्रय में रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की । वैसे 
| तो साहित्य के प्रति इनकी शैशव से ही भ्रभिरुचि थी, किन्तु vo इ्यामबिहारी 
| मिश्र (दीवान), do शुकदेवबिहारी मिश्र (दीवान), to हरिप्रसाद ( वियोगी 
हरि ), प्रसिद्ध आलोचक लाला भगवानदीन तथा बाबु गुलावराय ir 
' आदि साहित्य मनीषियो का सम्पर्क पाकर वह साहित्यिक अभिरुचि प्र | 
` बलवती हो गई । आपने तीन ग्रन्थों की रचना की है, जिनके नाम इस = 

है:-(१) काव्येन्दु (२) अन्योक्ति माधुरी su (३) कर । pen 
Safa ggr वीर तथा भक्ति के सैकड़ों सरस WW ATC Ma x 
(१) काव्येन्दु:--नायका भेद का ग्रन्थ हँ । इसे देखकर सन्‌ १९२० ७... 
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नामक ऐतिहासिंक स्थल पर एक बंगाली बहुल विद्वत्‌ मंडल के सभापति श्र 
१०८ गोस्वामी दामोदरलाल षड्दर्शनाचार्य ने इनको “कवि शेषर' को उपाधि 
प्रदान की । इसी अवसर पर GATT नरेश ने स्वणं पदक देकर इन्हें सम्म 
भी किया । (२) मंजुल शतक:--एक ही समस्या पर विविध विषयों के १२५ 
सरस दोहों का एक संग्रह है । इसमें समस्या पुति की चरम साधना स्पृहणीय ; 
है । इस पर स्वाध्याय सदन सोलन से स्वाध्याय के संस्थापक अमृत बागभवाचाय 
द्वारा आपको १२५) का पुरुस्कार मिला है । (३) भ्रन्योक्ति माधुरी:-इसमें २०१ 
कुण्डलियों का संग्रह पुष्पों तथा अन्य वस्तुओं पर अम्योक्तियों के रूप में हृदा है। 
इसकी प्रत्येक भ्रन्योक्ति चुटीली और प्रभावोत्पादक है। कंवि की काव्य साधना | 
का प्रौढ़ रूप इसमें पूर्णतया परिलक्षित होता हे । भाडे की ८वसी, ट्राम तथा टक 
रोदि अनेकों आधुनिक वस्तुओं की अन्योंक्तयों द्वारा कवि इसमें अपने विनोदी | 
स्वभाव का पुणंरुपेण परिचय देता है | 3 | 
“कविवर मंजुल' एक रससिद्ध कवि d; आपकी IPT रचनाएं अनुपम | 
तल्लीनता लिये हुए हैं | ग्रलंकारों की स्वाभाविक छटा विशेष चमत्कारिक है। | 
आपके wal के कहने का सरस ढंग श्रोताश्रों पर श्रपनो ग्रमिट छाप छोड़ जाता | 
है । मुक्तक कविता में जो स्वाभाविकता और सौन्दर्य होंना चाहिये वह मंबुन | 
कवि के दोहों में परम उत्कर्ष को पहुँच चुका है । इनके दोहों को पढ़ने से हृदय 
कलिका थोड़ी देर के लिये खिले बिना नहीं रहती nix मुख से सहसा बाह बाह | 
निकल पड़ती है । इनकी भाषा सशक्त और भावानुकुल है 1 कल्पना की समाहार 
शक्ति के साथ साथ आपकी भाषा में समास शक्ति भी पाई जाती है, जिस कारण | 
इनके मुक्तक बहुत ही सुन्दर एवं सफल बन पड़े हैं। कहीं कहीं तो वे सरे 
छोटे २ die से प्रतीत होते हैं । कविवर मंजुल का ब्रज भाषा ग्रौर खड़ी वोत | 
दोनों पर समान भ्रधिकार है । इनकी भाषा में शोकमं दोष कहीं भी | 
नहीं पडता । ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि हैं।इनकी सरस A | 
उदाहरण देखिए:-- 
काव्येन्दु से-ज्ञात नव योवना-लक्षण (दोहा) 
योवन ग्रागम निजे बदन, जान परत है जाय | 
ताहि ज्ञात नव योवना' कह मंजुल कविराय ॥ 
यथा उदाहरण (4997) 

ET अंजन रंजन कै मुख चन्द कों, घूँघट ग्रोट लुकान लगी | 

कुच-नूतन कंचुकि माहि कसे, faga मन मोद बढान तंगी का 

“कवि मंजुल' चाल भई गरुई, रति बात सुनें ग्रनखात लगी | 


लरकाई के खेल बिहाय लली, दिन Sate ते सकुचात लगी ॥ 
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| बर्तेमान-काल 
| ( २०५ ) 
यथा उदाहरण (दोह 
चाले की चरचा E E uM. 
श्रलि श्रोटक सुनि सुनि अमित, रान ERE. 
” आनंद उर न समाय ॥ 
बहु पुरुसन सों Ee ends f i 
L हत करे, कामवर्त बाम t ` 
तार्सा कुलटा कहत हैं; 'मंजुल' कवि मति धाम i 
मदमत्त गयंदन S व (या) 
T » हरुवे gud 
बिचकाय के श्रांगुरो नन सों, de QUAS A । 
कवि मंजुल' aig सरासन सों, हग तीच्छन तीर निकांरिये ना । 
चिक चीरके चन्दमुखी, हँसकें, ग्रविलोक बटोहिन मारिये ना॥ 

. यथा उदाहरण (दोहा) ` | | 
चितद्त चहुं दिशि चलतमग, घु घट पट निनवार । | 
नगर छल लाखन हने, qefa नैन शर मार॥ : | 
मंजुल शतक से-प्रेम वणेन ' : | 

oat ! कोउ कैसें सुने, इते जोग की बात! | 
प्रेम-प्रभा सों ज्ञान-तम, छिन छिन में -छिनः जात ॥ 
' हटक हूँ मानें न यह, मेरो. मन मृग-जात। 
Tg बधिक मृदु गान सुनि, छिन छिन में छिन जात ॥ 
हरि छबि-निधि लहरन परत, चलत Ag की बात । 
: लंगर लाज-जहाज कौ, छिन छिन में छिन जात॥ - 
` हियःबिहंग कुल कान. के, उपबन उड़ नहि पात। 
नेह-वाज की भपट सों, छिन. छिन में छिन जात ॥ 
20i v . रूप वणान Fir 

भाँकि भाँकि खिरकी तरुति, फिरकी लों. फिर जात ! 
मनहुँ तडित घनसों निकसि, छिन छिन में छिन जात ॥ | 
मन पट क्यों ग्रंकित रहे, लोक बेद की बात. 
तिय सुसमा सरि सलिल सों,छिन छिन में छिन जात 

. ˆ नेत्र वणान 

हग दोउ चितचोरी करत, पर कुंच मं qmi जात | 
चोरन हिंग बस साहु सुख, छिन छित में छिन जात ॥ _ 
dw भेदिया चपल चल, उसपर Ye 
गूढ भेद मनपनृपति कौ, छिन छित में छिन जात ॥ 
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नेन-नकब जन उर-सदन, भेदत दुरि दिन रात। 
धीर, धरम-धन धरन की, छिन छिन में छिन जात n 
वेसर qui 
बेसर अधरन डुलि करत, रखबारी दिन रात। 
तउ AAT रस सजन सों, छिन छिन में छिन जात i 
उर बिधाय नित मुकत हु, पर उर बिध बिध जात | 
वेसर संग लह सुजन गुन, छिन छिन में छिन जात n 
विविध 
अभिनव see उरज, उघरि करें sana, 
यां सों कंचुलि मिसि मुकति, छिन छिन में छिन जात ॥ 


'कटि गुरुता इमि कुचन सों, बर बस चोरी जात। 


Wig ठगन सों कृपन-धन, छिन छिन में छिन जात॥ 
पायजेब पायन परसि, पाय जेब इतरात। 
d घुनि गुन बिपरीत सों, faa छिन में छिन जात ॥ 
फलकत जाबन झलक तन, शिशुता भाजी जात। 
जिमि सुराज लहि लोक दुख, छिन छिन में छिन जात ॥ 
बुध जन ढिंग गस इन्दिरा, नेंन न ठिक ठहरात। 
जिमि सुकबिन सों मूढ़ तुप, छिन छिन में छिन जात।। 
कृपा न wee करे, बहे कृपनि कहात। 
रिपु मुख दुति वा दुति मिलत, छिन छिन में छिन जात॥ 
मेरो तेरी करत ही, है आयौ परभात। 
हरि werd की बाबरे.!, छिन छिन में छिन जात॥ 
अन्योक्ति माधुरी (कु डलिया) 
R चातक चपल चल, वाही नेह निकेत । 
जहाँ सदा विहरत रहै, घन दामिनी समेत |! 
धन दामिनी समेत, सतत रस-प्रभा पसारै। 
स्वाति नखत के बिना, स्वाति घट अविरल at! 
मञ्जल जीवन जग, पाय जीवन fg नेरे! 
मान सिखावन मोर, चपल चल चातक RI 
यह भारे की टॅक्सी, नहि अनुगामिन कार | 
e d '! कंसे करें, यासों मंजिल पार ॥ 
यासों मंजिल पार करन की क्यों gs ठाने । 
ar SX पै ठहर नये पंथी उर आनै। 
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| 
| 
| वर्तेमान-काल 
| मै ( २०७ ) 
| कहे “कवि apu" चले न इत कडु गुन वारे की | 
विन धन केर न प्रीत टॅक्सी यह भारे की॥ 
जयो T कमायवे, SY बनिक वा देस | 
. रहै न टोटे कौ जहाँ, रंचक हू परवेस । 
रचक हू परवेस पाय, सत लोगन माहीं । 
qug मोल अमोल माल जेतौ तो पाहीं । 
मञ्चल' विभव वढाय, सतत साँचौ सुख पैयो । 
बहुरि न mamaa होय, बनके इमि जैयो॥ 
रे चन्दन | तेरो कहा, आदर करें किरात । 
देत सदा सठ दुसह दुख, काट काट तुग्र गात | 
कॉट काट Gt गात, बेच कौड़िन में ग्रावें । 
` काठ काठ सव एक, भेद कछु समभु न gray 
कह 'कवि मंजुल' रहैँ न, नित घिरि घेरि विपति घन । 
देखि दिनन कौ फेर, अरे चुप रह रे चन्दन ॥ 
maa पावस ही वढ्यो, गुलाबाँस तो बंस। 
रे छलिया छल रूप धरि, छले सुमन cada ॥ 
छले सुमन अबतंस, प्रसंसित रहे न कोई। 
ग्रपनी ma दिखाय, ma सवही की खोई। 
aga awa हेरि हेरि, हिय में हरसावत। 
अरे ! बोल कित जाय, बहुरि सरदागम आवत ॥ 
3 अभिलाषा (सवेया) 
क्षण एक भी प्रेम की साधना में, न वियोग का अन्तर आता रहै। 
चिर सिञ्चित “मंजुल' भावना का, तरु फूला फला सरसाता रहै। 
शुचि भक्ति से जीवन जाग्रत हो, इस जीवन का फल पाता रहै। 
मन-भृद्ध सदा हृदयेश्वर के, पद-पद्भूज पै मडराता रहै॥ 


किसी जन्म में भूल न भुलू तुम्हे, जन जान दया दरसाते रहो | 
“कवि मंजुल' नेह की लौनी लता, उर ग्रन्तर में उपजाते रहो । 
चरणों से वियोग न हो क्षण को, इतना उर धीर धराते रहो। 
उस पंथ की धुल बनाना मुके, जिस पंथ से प्रीतम गते रहो ॥ 


ta T yet eret te 


१५४-शिवचरणलालः- आपका जन्म १२ जून १९१२ ई० में भरतपुर 
निवासी पं० मुकुन्दराम के यहाँ हुआ । भाप यहाँ के प्रसिद्ध कवि कुलशेखर 
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के शिष्य हैं । आपका उपनाम “महेश” है। इनका वृजभाषा पर स्पृहणीय 
अधिकार है । UA रस के कवित्त और सवैयो में ग्रापकी भाषा की सजावट 
अत्यन्त ही सरस एवं सुन्दर होती है । भावों का चित्रण एक सरस सजीवता | 
उत्पन्न करता है । शब्दालङ्कारों का प्रयोग तो बड़े ही सुन्दर एवम्‌ चमत्कृत ह | 
से हुआ है; सभी रचनाएं अति मधुर एवं हृदयस्पर्शी Ba इनकी रचनाओं § | 
भाषा शांकय का दोष देखने में नहीं आता। । आपकी सरस रचनाओं के कतिपय. 
उदाहरण प्रस्तुतः किये जाते हैं:-- . ; | 
2 नेन-वणँन (सवैया) 
तब नेनन नैन eng कियौ, ग्रब नैनन नैन दुराबत हैं। 
निस-बासर नेन रहे टक लाग, न नैन कहूँ. लखि पाबत हैं । 
इन नेनन चेन परे न “महेश” सु मोहन को श्रकुलावत हैं । 
बिलखावत हैं कलपाबत हैं, नित atga सों भरि आवत हैं ॥ 


मंद हंसे तिरछौंही. चिते, चलि चाल गयन्दन के मुख we, 
खंजन गंजन सी श्रंखियां लखि, छौलन के मन मैन wi 
नूपुर की भनकार करें, इतरात 'महेश” चली ग्रति भोरे। 
सेन चलाय नचावत लंक यों, कामिन के चित कामिन चोरें॥ 
शुक्लाभिसारिका (कवित्त) | 
चोंकत चकित चली चाँदनी में चन्दमुखी, 
fat चिते चारों ओर चोरीसी करत जात! 
पायन के रंग रंगराती रंगे रंग भूमि, | 
i अरुनाई ग्रंग मुख ग्रंबुज दरत जात। 
भूषन चमक चारु चाँदी से चमके चीर, | 
: मुरकि “महेश” मन मोहने हरत जात। , 
: हीरन के हार हिय ga sua दुति, | 
बारन ते मुक्ता हजारन भरत जात॥ 
E कृष्णाभिसारिका 
श्याम सरस सारी Tat कंचुकी सम्हारी कारी, ' 
मृग मद लेपन सों अंग छवि छुपि जात! 
भूषनः दमक दुति दांब पट झम्बरी सों, | 
खरकत पात त्यों उजूकन डरत जातं! 
सौरभ सुगंध पाय wae ग्रलि grea की, dit 
"ur सिमट छाया छत्र सी करत जात 
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| 

|| 
| वर्तमान-काल. 
| ( २०९ ) 


कीरति कुमरि कारे करत मनोरथन, 
मुदित 'महेश” कारे कान्ह सों मिलन जात ॥ 
: j मांग-वर्शन “ 
वेनी पीठ ga लुरत यों नितम्बन पे, 
: केचन सिला पे मनु पन्नगी gu 
मनिन जटित मंजु बंदनी यों राजै भाल, T 
राहु के डरन चौकी चन्द्रमा लगाई है। 
सुकवि “महेश नील कंचुकी उरोजन d, Ue: 
| सम्पुट सरोज पै मनोज छवि छाई है। 
पाटिन के बीच माँग Sex यों सोभित है 
. मानों भानुजा में धार सारदा सुहाई है॥ 
£ 'फाग-वणांन | 
डारंगी कमोरी भरि केसर सुरंग . रंग, | 
धमक धमार गाय सोर चहु पारैगी। | 
पारंगी सुपाटी सोस भाल में लगाय बेंदी, 
ग्रंजन ग्रंजाय तन q सुधारेंगी। 
धारेगी सुकंचुकी. सम्हार कटि लहंगा कस, 
राबरे “महेश गुन गौरब बगारेगी। 
मारेगी गुमान मुठि मेलिके गुलाल लाल, 
देखत ही लाल तोहि लाल कर डारंगी॥ 
बसन्त पंचमी में नटी का bi 
फूले फूल कलित ga बहु रंगत के, 
ut गुजरत Ei त्यों मंजीर भनकंत की। 
त्रिविध समीर बीन बाँसुरी सितार बाजें, da 
होत कल गान कोकिलान किलकंतकी । 
सुकवि “महेश” चाँटी चातक मृदंग देत, _ 
भूमें आम बौर सो लचक i लंक की। 
आनन गुलाब at सुबास मई सौरभ सों, ' 
नाचत नंटीलों गै dt बंसंत की॥ 
१५५--रावजी यदुराजसिंहुः-आपका जन्म राव राजा रघुनाथसिह 2 
यहा २६ नवम्बर सन्‌ १९१३ ई० को हुम्रा । आपको काव्य पजा तासी चा 
' में मिली क्यों कि ग्रापके पिता रांवराजा रघुनाथसिह के यहाँ अनेक किया का 
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( २१० ) भरतपुर कवि-कुसुमाळ्जलि 


आवागमन बना रहता था तथा अनेकों कवियों को आपसे स्थायी वृत्तियां भी 
मिलती थीं । उनके सतुसंग का प्रभाव आपके शिशु हृदय में कविरूप में ग्राविभूत 
हो-गया । प्राचीन कवियों के काव्य-ग्रन्थों का इन्होंने गम्भीरतम भ्रध्ययन किया 
है। उसी के परिणाम-स्वरूप इनकी सर्वाधिक रचनाएँ ब्रजभाषा प्रधान हैं। 
आपको रचनाओं का एक मात्र लक्ष्य श्रीराधाकृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन 
है। आपकी IAI रस सम्बन्धी रचनाएं अत्यधिक a मधुर हैं। कवियों के 
सम्पर्क से पिङ्गल का ज्ञान भी भ्रापको प्रचुर मात्रा में है; इसी कारण पिङ्गल की 
दृष्टि से इनकी रचनाएं दोष-मुक्त हैं । इन्होंने ग्र पनी रचनाओं में “रसिक quy 
उपनाम रक्खा है ! म्रापका ब्रज-भाषा तथा खड़ी वोली दोनों पर समान अधिकार 
है। अनुप्रासों की स्वाभाविक एवं सरस छटा श्रोताग्रों के हृदय-पटल पर एक 
अमिट छाप छोड़ जाती है । इन्होंने राधाकृष्णा सम्बन्धी अनेकों छोटी बडी लीलाएं 


लिखी हैं; इनके अतिरिक्त फुटकर कवित्त ,और सवेया भी प्रचुर मात्रा में 
लिखे हैं । रसास्वादन के लिये आपकी रचनाश्रों के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत | 


किये जाते हैं:-- 


बसन्त-वणन ( घनाक्षरी ) 
A आभूसन at वसन्ती ही वसन नीके, 
पीरौ ही मृदंग ले बसन्त राग गावेरी । 
ot सुरंगी रंग कनक पिचकारि डारि, | 
पीरौही गुलाल उडि अकास बीच छावैरी । 
“रसिक छल? पीरी सेज चढिक पिया card, 
पौरी परी मोहि mfg हृदय लगावैरी । 
काम-जुर जार तन तपन mud सखी, 
Ud हों साज तव वसन्त मन भावैरी॥ 
रूप-वणांन 
चंचल चितौन सों चटाक चित चोर चोर, 
चन्द्रमुखी चोखी चन्द्रहास सी चलावती। 
हेर हेर हसन सु हियरा हिरानों हाय, 
हटके हठीली हाथ होठन हलावती | 
रसिक छल” राजै रंगीली रली रूप रासि, 
रीझे रिझवारन कों रोकत रलावती | 
जगमग जोति जुरी जोवन के जोर जाकी, 
जर जर कीनों जग जरत जलावती॥ 
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वतेमांन-काल ( २११ ) 


लक्षिता-नायिका 

सरकी भाल बेंदी नेन कैसे उनीदे भ्राज, 
छत है कपोल बढी लालिमा अ्रधरु की । 

_ घरकी है छाती कुच कोर कढी ग्राँगी खुली, 
काँपत हैं गात महदी छुटी क्यों कर की । 

करकीं हुरी qå fux ग्रति घबरानी सी, 
 ढीले सिंगार सेज साजी किन सुघर की । 

घरकी ने सुधि बुधि रही है “रसिक छल”, 
रात कित जागी लट ge गई aati 


ग्रीष्म की आवश्यकता 


शीतल पवन चाले. चन्दन विजन हाले; 
कंठ वीच मुक्त-माल टाटी नये खसकी । 
बरफ कौ पानी पुष्प-सेज सुखदानी अति, 
दासी हू सुजानी' करें बात प्रेम जसकी । 
“रसिक छल” गंधन सुवासित भई गेल, 
ऊंचे महल Rat जोति खिली सरिकी । 
अतर गुलाव को सिंचाव ag ओर चाय, 
चारु Ud हों साज सुघर नारि भरी रसकी ॥ 
विरहनी ब्रजाङ्गना (सवेया) 
हहिसों कहियो विनती हमरी, सब अंग जरे विरहाझररों । | 
झर सों इत मेह Ge दुखिया, मन “छँल' न प्रीत करें TT । 
पर सों मन मुरत को तुमरी, इक dg लहै अपने वररों । 
वरसों कव प्रेम-घटा gu पै लगि अंक हमें जियमें get ॥ 
कविकी अभिलाषा 
अपना पथ है दोही क्षण का, मैं किससे क्या पहचान करू 
जिनसे मेरा कुछ काम नहीं, वे काम पूछते हैं मेरा | 
जिनको नहिं अपना नाम याद, वे नाम पूछते हैँ मेरा। 
फिर उनको परिचय देकर के, क्यों परिचयका ग्रपमान करू 
` इस जीवन में हंसते हंसते, श्राते देखे आने वाले। 
अरु रोने का निष्कर्ष लिये, जाते देखे जाने वाले। . 
फिर किस पद-ध्वनि से बच निकलू किस पद-ध्वनि का सम्मान करू ! 
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( २१२ ) भरतपुर कवि-कुसुमाब्जति 


जिस जीवन में साहित्य नहीं, उस जीवन ने क्या चक्खा है ? 
जिस जीवन में कुछ राग नहीं, उस जीवन में क्या रक्खा है ? 
फिर ऐसे नीरस जीवन पर, मैं क्यों मन में ग्रभिमान करू ? 
प्रभु से है विनय यही मेरी, जव अन्त समय मेरा आवै । 
कवि-वृन्द खड़ा कुछ कहता हो, We शान्ति चतुदिक छाजावै | 
हों गुजित स्वर से छल ये ग्रम्बर, ऐसे में मैं प्रस्थान करू ॥ 


१५६-मदनलाल गुप्त BT ATT भरतपुर निवासी लाला dr 
बख्श बजाज. के UAT और जाति के अग्रवाल वैश्य Fi इन्होंने हिन्दी 
भूषण परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनका जन्म भादों सुदी ५ संवत्‌ १९७० को gM, 
ग्रतः आपका कविता-काल Ho १९८६ से आरंभ होता है । श्राप एक कर्मठ व्यक्ति 
हैं और अपने' उत्तरदायित्व को भली प्रकार समझते हैं 1 समिति के नवीन 
भवन के निर्माण में आपका स्पृहणीय योग रहा है । इनको वाल्यकाल से ही 
, हिन्दी साहित्य समिति और हिन्दी के प्रति विशेष अनुराग है। गत तीन वर्षों से 
आप समिति के प्रधान मंत्री पद पर कार्य कर रहे हैं और इससे पूर्व उप-मंत्री तथा 
उप-प्रधान पदों पर भी काम कर चुके हैं। आपकी. कविता के प्रति बड़ी अभिरुचि 
है। ग्रापकी श्रनेक सरस रचनाए' समय २ पर साघुसवंस्व, लोक-धर्म, माहेइवरी, 
हिन्दु-पंच, जाटवीर, भ्रग्रवाल भर सैनिक श्रादि पत्र पत्रिकाओ्रों में प्रकाशित | 
होती रही हैं । आपकी रचनाओं के उदाहरण देखिए:-- | 
पत राखन हारौ 

कुरु राज सभा विच द्रौपदि कौ, पट da सकौ न दुशासन हारो | 
तज वाहन पायन. धाय परौ; छिन में गज को सब सँकट at! | 
पुरराज डुवाय साकी न ब्रजे, मिस कौतुक छूगरि पै गिर धारा. 
नद नन्दन सौ नहि '्रग्र' ! लखौ, जग दीनन की पत राखन हारौ॥ 

| कुतघ्न मधुकर 

परम रम्य आराम" जिसे हे भ्रमर न तू तजता दिन रेत! 

.रंग-बिरंगे मधुरस -भीने पुष्पों पर करता है चैत ॥ 

सुध बुध खो बेठा है सारी बना फिरे मत वाला सा । 

दिखता है छल छिद्र हीन क्या ?.सीधा भोला भाला सा ॥ 

किन्तु न तेरे भावो में है लेश मात्र सच्चाई का! 

कौने कौने मै चरचा है तेरी कलमषताई का॥ 
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बर्तमान-काल | ( २१३ ) 


वही वाटिका होगी इक दिन वही सरोवर शीतल नीर 
किन्तु भूलकर भी क्या ? मधुकर फटकोगे तुम उसके तीर ॥ 
प्यार तभी तक है बस जब तक, मधु मकरन्द सहित हैं फूल 1. 
अरे स्वार्थी ! sx कृतघ्नी, तेरी इस बुद्धि पर घुल ॥ 
इतने पर जो तुम्हें बैठने देते उन वृक्षों को धन्य 1 
` पास बिठाने योग्य नहीं है वरना तू है नीच जघन्य ॥ 


१५७-भ्रीनिवास ब्रह्मचारी:-आपका जन्म दीग (जिला भरतपुर) के 


' प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में २८ दिसम्बर सन्‌ १९१४ को हुआ अपने पूर्गजों की 


भाँति आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करके ATT सन्‌ १९३५ से aa तक निरंतर जनता 
की सेवा करते चने ग्रा रहे हैं। सत्‌ १९४१ से इनको ग्रभिइचि कविता पढ़ने 
एवम्‌ लिखने की ओर अ्रग्रसर होने लगी । प्रारंभ से ही आपका झुकाव वीर रस 


की किताग्रों की. मोर अधिक रहा है । ब्रह्मचारीजो बड़े सारस और भाबुक 


कवि हैं 1 इनकी भाषा भावांनुकुल मधुर एवम्‌ सरल है | उदाहरण देखिए: 
— ॥ विषमता ti 

यह विषम बेल फूली जगमें, प्रति दिन ही फलती जाती है | 

. दीनों के वक्षस्थल पर ये, काँटों का जाल विछाती है ॥१॥ 
उत TAT शाली भवन बनें, रचि ch कर अधिक सजाये हैं। 
सोने के कलश शिखर पर धर शशि मंडल भी शमये हैं।॥ 
फटिक शिला के चौक बने, बहु रंगन सों भर बाये हैं। 
है स्वगे स्थल इस मृत्यु लोक में, जंग मग जोति जंगाये हँ॥ 


। इनमें रहने वालों को नाहि. फिर याद किसी की आती है। यह विषम बेल ॥१॥ 


इत बनी झोपडी छोटी सी, मिट्टी के ढेलों पर छाई | 
.. एक केडी मेडी हथगढ़ सी, टूटी हैं इसमें चरपाई ॥ : 
इसमें मिट्टी का दीप जले, नहि मिटे अंधेरा दुखदाई। : 
एक भूखे नंगे मानव को येही. ढक लेती है भाई ॥ 
युग युग कीं विषम अवस्था का सच्चा इतिहास बताती है ।यह विषम॥२॥ 
उतमें भारी हैं कारबार, अरबों eal का माल रहै! 
मील. और गोदामों. का, धरती पर फैला, जाल रहै ॥ 


| Wed इनके ही वायुयान, कारों का कारोबार R! 
| मानव कहलाने का केवल, इनको ही .श्रधिकार रहै ॥ 
| रतना अपार बेभव पाकर, नीयत art 


री में जाती है । यह विषम बेल ॥३॥ 
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l (334) - भरतपुर कवि-कुसुमान्जलि | 


इत में मजदूरी मिले नहीं, खेती बाडी की आस नहीं । 
कोई उद्योग नहीं इनंका, एक पैसा तक भी पास नहीं u 
प्रति युग में पिसते ग्राये हैं, जोवन की शेष ना स्वांस रही । 
इतने अस्थी पंजर सुख, मानव की इनमें वास नहीं ॥ 
* भूखे नंगे रहकर मरना, इनकी ही साख बताती है। यह विषम iy, 
एक बनाता शून्य एक लाखों का अंक बनाता है। 
एक बड़ा है मालदार. दूजा कंगाल . कहाता है॥ 
एक कमाता हाइ पेल कर, दूजा बैठा खाता RI 
एक पड़ा नीचे पिसता हे, एक चढ़ा. ही जाता RI 
यह नहीं होता सहन भ्राज की जनता समता चाहती है ॥ यह विषम ॥१॥ 
करलो करनी जो भी करनी, दीनों के साथ तुम्हारी है। 
ये जुल्म ढहाने की MAT कव तंक करती रखबारी है ' 
एक दिना नहीं एक दिना, ग्राती सब ही की बारी है। 
स्वाहा करतो है बाँसों के जंगल को एक. चिनगारी है। 
तुम स्वयम्‌ देखते जाग्रोगे चींटी पर्वत को ढाती Fi यह विषम ॥६॥ 


१५८-गोपाललाल माहेश्वरी:-ये जाति के वैश्य और भरतपुर निवासी 
दुर्गाप्रसाद ब्रोहरे के पुत्र थे । इनका जन्म लगभग १९७२ वि० में हुग्राथा 1 
बड़े ही होनहार कवि थे और छोटी ही ग्रवस्था में इन्होंने “साहित्योपाध्याय 
“हिन्दी कोबिद' 'साहित्य भूषण' 'हिन्दी एडवान्स' तथा हिन्दी, प्रभाकर आदि 
कितनी ही परीक्षां उत्तीर्ण कर लीं थीं,मिन्तु दुःख है बिः केवल २१ वर्ष की अवः 
स्था में सं० १६६३ fro में इनका स्वर्गवासः हो गया । भरतपुर को इनसे al 


, आशाएँ थी वह पूणां: नहो सकी । श्राप care’ उपनाम से रचनाएं करते P. | 
- आपकी कविताओं के दो संग्रह “सूक्ति चन्द्रोदय' तथा (सुमन सरोज' आपके 


' चुकी हैं | कुछ थोड़ा सा फुटकर संग्रह हमें प्राप्त हुआ है, किन्तु जो कुछ भी राह | 


काल में ही प्रकाशित हो चुके हैं । आपका गद्य पद्य दोनों पर ही समान Fs 
था । गद्य की भी कई पुस्तकं मुद्रित हो चुकी हैँ । शेष संग्रह जिसमें m 
पंचदशी. 'प्रन्तध्वेनि' अलंकार चन्द्रोदय' और हृदय की गूज' आदि E 


है वह इन्हें उच्च कोटि का कवि सिद्ध करने को पर्याप्त है। इनकी ES | 
सरसतः माधुयं और प्रसाद गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं । कुछ उदाहरण Us 

o gaat | 
जीवन दानि सुजान महा user यथोचित POSU | 
स्वारथ के मिस के परमारथ ताप मिटाय ware gare! 
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रावरी ग्रास मयूर करें बक सारस के कुल की जय चाहौ। 
“चन्द्र पपीहा को दोष कहा जु बियोगिन के सिर Ate निबाहो हौ it 


मकरन्द के लाभ मलिन्द गयौ सरसीरुह कोश सजीवन की । 
छक नाहि सक्यौ श्रसमंजस में दुविधा परि “चन्द्र' छपा छन की। 
दल टारे नहीं पर प्रेम के atga आस बिलास खिले खन की। 
करि aa -सनाल लियौ मुख मेल रही aft के मन में मन की ॥ 


रूप अनुप निकाई लखे मन की गति और की और फिरेरी। 
“चन्द्र! कलंकी कलाधर सी छबि राशि संभारत भाव भरेरी। 
अंचल गोट में चोट करें हग चंचल चारु yer घनेरी। 
बेगहि बूढि गई पखियाँ afeat मधु की मखियाँ भई मेरी ॥ 


हिय लाय के सांबरि मूरति कौं नहि: अन्य सरूप विसारिब हों मैं। 
afg के पद पंकज माधव के मन और सु वस्तु न राखिहों मैं । 
छबि धाम गुपाल Tal Se, HIT ex कहा अभिलाखि हौं मैं । 


“आपने नित नेन चहोरत तें मुख चन्द्र gaa चाखिहौँ मैं ॥ 


कवित्त 

छाई दुति mat नंग की विशाल कहा, | 

रुरपरी सारी सुघराई त्रिभुवन की। 
तोरन प्रसून फुलबाई मांहि. आई बाल, 

नीची भई नार लह लतिका द्रमन की।: 
कर कोमलाई लहि मति बिचलाई जिन 

सुलभ लजाई कोमलाई पदमन की। 
तोरत संभार फूल वाल अलबेली कहूँ, | 

आँगुरी न चुभि जाय पांखुरी सुमन की 1 


गज हों न नाथ ' किन्तु अधम अजामिल हों 
रसना रुचिर राम नाम राग. रागेना। 
पामर हौं गिद्ध नहीं जोगी जती सिद्ध नहीं, 
पापन पहार तें सुबुद्धि मन जागे ना! 
जासौं जग जीवन है ताहि कोंबिसार मत, . 
कलुष कलंक पंक छोह कहूँ पागना। 
दीन हों कलंकी हों कलंकिन सों काज तुम्हें, _ 
`` अंक गहि लेहु तो कलंक अंक लाग चा Ul 
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` ` प्रतीत होता है कि adta में आपको विचार धारा प्रगतिवादी साहित्य की ग्रोर 


- OZ 
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( २१६ ) भरतपुर कवि-कुसुमाञ्जलि 


१५९-शिवदत्त शर्मा एम० ए०:-आपका जन्म भरतपुर राज्यान्तगेत नगर 
कस्बे में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में ३० जनवरी सन्‌ १९१८ ई० को हुआ ! आपने 
anra. fasa विद्यालय से एम० Uo तथा एल० एल० बी० की परीक्षाएं उत्तीण 
की और इनके पश्चात्‌ सांहित्य सम्मेलन प्रयाग से साहित्य-रत्न की उपाधि प्रप 
की । आपकी: वाल्य-काल से ही काव्य के प्रति बड़ी भ्रभिरुचि हे । विद्याध्ययन के 
` अनन्तर यह ग्रभिरुचि भ्रोर भी अधिक बलवती होती चली गई । प्रौढ़ एवम्‌ वात 

- साहित्य द्वारा तो आपने हिन्दी की सेवा की ही है, किन्तु विकास साहित्य की 
श्री वृद्धि करके आपने ग्रपनी अप्रतिम प्रतिभा का विशेष परिचय दिया है। 
आपके लेख, समालोचनाए' कहानियां, गद्यगीत तथा कविताए' सरस्वती, साधना, 
कमला, साहित्य संदेश और बानर आदि मासिकं पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं। 
आपकी लिखी हुई चाँर पुस्तके प्रकाशित भी हो चुकी हैं, जिनके नाम इस प्रकार 
हैं:--( १) वृजेन्द्र वैभव; (२) यमुने, (३) जै चम्वल, और (v) राजस्थान नहर! 
शर्माजी गद्य ग्रौर पद्य दोनों पर सामान भ्रधिकार रखते हैं । परिष्कृत एवम्‌ परिः 
माजित होने के साथ २ आपकी भाषा सार्वत्र- भावानुकूल है । निःसन्देह भाप एक | 
कुशल, भ्रम्यस्त एवम्‌ प्रतिभा-साम्पन्न कवि है । ग्रापकी रचनाश्रों के, देखने पे 


भी प्रवाहित हुई थी । 'मजदूर' नामक कविता आपके इसी दृष्टि. कोण की प्रतीक | 
_ है। आपकी सरस LATTA के उदाहरण प्रस्तुत हैं:-- 
- बस एक गीत 

qu एक गीत, बस' एक गीत ! 

लिख दो कवि भरकर अपना उर । 

यह व्यथित व्यथा क्र दन ग्रातुर | 

जिसमें प्राणों की हार-जीतं॥ . 

बस एक गीत, बस एक गीत ! 

खुल जांय ग्रथियाँ उलझन की । . ERS 
बेथ जाँय परस्पर जन TTT .' : | 
भोली , भाली भावनातीत ॥. | 
बस एक गीत, बस एक गीत ! | 
कोई न किसी से gu करे 1 | 
विकृत अपना. उद्देश्य करे । - 
होवे पुनीत. निज मनोतीत ॥. | 
` बस एक गीत, बस एक गीत ! : 
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वुजभाषा--मंजरी 


(१) | 
उषा सुन्दरी ने दियौ, नव शिशु रवि उपजाय 


` गाय .गीत विहगावली, मुकता - लता लुटाय 


२ ya 
मधुबाला कलि प्रिया ने, प्यालो धरयौ भराय : 
दुरागत थाम्यौ भ्रमित, रवि पिय पिय पिय जाय 


(3) | 


“भरत - जोत. जागरन की, . करत अनय विध्वंस. 


` उतरत. ग्रावत श्रवनि पर, सुर गंगा कौ हंस ` 


५. (४) | 
मीत भए केतिक . विहग, गा मधु मधु संगीत 
को सुनिहै. wa विटप वर, यह पतर को गीत 


( ५ | 
लुट्यौ विपिन सिगार M छुट्यौ बसंत विहार 
बिन पालें पालें परयौ, अलि कलि के पतभार 


E der 
बसन -छुटाए छोह d, परची तपनि age 


WA कुल” ललतान की, लीन्ही लाजहु लूट 


(७) 


` इतरावत ,काके बलन, कामे अनय चहुं कोद 


ग्रीषम .! सूरज सखाहू, छिपिहै बदरी गोद 


G. : 
केसे गाऊ और E | हौं हारी हरबार 
पीतम dg तार में. aw तंत्री तार 


( २१७ ) 


| Gera : 
किमि चाल्यौ ? कर ना कप्यो, 'नाँही' लिखत निशंक _ 


रायौ न डस क्यों कागदे, श्ररी लेखनी डंक 
; ( १० ) dier 3) : 

अत्याचार हिमंत कौ, सकी न. प्रकृति बिलोक 

SIMA परदा S at, छयौ धुआ सो सोक 
CAR 

का उजियारौ लै करू, जीय जरावन हार 

ग्रेधियारौ घनश्याम की, सुरत करावन हार 
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| ( १२) 
पीर. पराई देखि कें, अब न बनहु बेपीर 
dz देहु हमरे हरी, श्रब न देहु उर चीर 


१२ 
ga अंधियारे में दुरे; मो पै करि परकास 
मोहि बुलावहु के. wd, | aag प्रिय पास 
; १४ र 9 
रजनी ने रवि को दियौ, श्याम हेलाहल प्याय 
“रवि शव पर विहगावली,, बिलख बिलख बिल्लाय 
(१५) 
आजा कंठ Yar जा, वीणा स्वर सुप्रशंस 
मेया नेंक हंसाय जा, मेरो मानस हंस 
- हम भारतीय 
हमें चाहिए नहीं रंग की आज कथाए | . 
हमें चहिए नहीं ग्रह की भ्राज व्यथाए | 
हमें चाहिएं नही प्रणय की प्रणत प्रथाए । 
हमें चाहिए नहीं कामिनी दाए बाए । 
हमें चाहिए आज ग्रास, विष gait जो हो खरी । 
' क्रोध रक्त हग चाहिए, नहिं चितवन वह मदभरी ॥ 


हमें शक्ति दो शस्त्रभार हम सिर पर मेले | 
हम बढ़ते ही जाँय शत्रु को और पछेले 
'तलवारों पर चलें और तीरों पर खेल । 
हम समीर से बढ़े विजय श्री को हंस,लेले | 
हमें चाहिए' स्वर्ण दिन, नहीं “रजत की शर्वरी | 
क्रोध ज्वलित हंग चाहिए, नहि चितवन वह मदभरी ॥ 


(३) 
हम है. सिंह सपूत वीरता के ब्रतधारी | 
. तीर तोल कब सके हमें हम इतने भारी | 
हम न माँजते रहें श्रस्त्र लख युद्ध तयारी | 
` घलाघली में सर्व प्रथम थी निज गति न्यारी । ` 
_ प्रलय नृत्य कारिणि रही थी अपनी ग्रसि किन्नरी । 
. मोह सकी असि ही हमें, रक्त रंजिता मदभरी d 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मान-काल 


तै, ` 


( २१९ ) 
( Y ; 
जागो जागो वीर 'वंश के वंशज जागो | 
ऐसे वढो कि शत्रु कहें बस-'भागो भागो' 1 
रण केहरि ! हे वीर ! जगो मजबूतो ! जागो । 
जगो ag! भारत के वर पूतो! जागो । 
भ्राज युद्ध का प्रात है, नहीं शांति निशि सुखकरी ।, 
रक्त बिन्दु दो भाल पर, त्यागो निदिया मदभरी ॥ 
"aer (OVi) oen 
अत्याचारी वर्ग धरा पर, से हट जाए। 
ग्रनाचारियों की लोथों से भू पट जाए । 
ऐसी दो हुँकार व्योम-मंडल फट जाए। 
विजय-पताका उठे धरा AFIT साट जाए । 
रणवंका निज देश की, दिखे शक्ति प्रलयंकरी | 
तंब चूमो तुम चाव से, निज afer शोणित-मदभरी ॥ 


- १६०-डा० रांगेय राघवः-श्राप स्वामी रंगाचाय के श्रात्मज और ( 
भरतपुर राज्यान्तर्गत वेर कस्वे के निवासी हैं। वेर एक ऐतिहासिक एवम्‌ aia 
स्थान है और अपनी नैसगिक शोभा के लिये प्रसिद्ध है । आपके पूर्वज तामिल देश 
से ग्राकर स्थायी रूप से यहाँ बस गये थे । सेण्ट जोन्स कालेज झागरे से एम० To 
' परीक्षा उत्तीर्ण करने के ग्रनन्तर, ग्रापने' सन्‌ १९४९ में पी-एच० डी० की उपाधि 
प्राप्त की aa काल से ही आपकी अभिरुचि साहित्य सृजन की ओर रही है। 
आप एक प्रौढ लेखक हैं । इनके अनेक लेख तथा ग्रन्थ कई प्रान्तीय सरकारों द्वारा 
पुरुष्कृत हो चुके हैं। आपकी कुशल लेखनी द्वारा मनेक सामाजिक और ऐति- 
| हासिक उपन्यासः काव्य, रूपक, आलोचना रौर कहानियाँ आदि उदुसूत हो चुकी 
| हैं, किवहुना आपकी लेखनी से कोई विषय ger नहीं रहा । आपकी अनुदित, 
सम्पादित और मौलिक रचनाझों की संख्या ८० के लगभग है । इनके रूप छाया 
| नामक प्रवन्ध काब्य में प्रसाद की कामायनी का सा आस्वादन मिलता है। WA 
- सरस एवं कोमलकांत पदावली का माधुर्य नीरस मानस को. भी आप्ल 5 
` कर देता है । पदों.कीः श्र ति मधुर वर्ण मैत्री विशेष इलाघनीय है । पद = 
| भ्रलंकारो का स्वाभाविक चमत्कारपुणँ प्रयोग वणांनों में चार चांद T 
| है। ग्रापकी रूप छाया पुस्तक से एक उदाहरण प्रस्तुत हे 
सुन्दरियों की पलक उसके, . 
पथ में. बिछती थीं दिवस रात 
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थी रत्नदीप की ज्वालशिखा सी. 
तृष्णा जलती साँझ प्रात 

बह रीक गया अप्सरा रूपसी 
रंभा का लावण्य देख 

भाया न उसे जग में कुछ भी 
खिच गई भुवन में ,वही रेख 


भर आह समुज्वल' प्राङ्गण में 


E वह रहा घूमता विकल प्राण - 
मलयानिल में. से श्राता था . 


Vat का ही tesa 
तब सालस लालसा हो GHI S | 


वह चला खोंजने. उसे, भूल : 


रे भूल गया बह. सकल विशव 


सुधि तंतु पकड़ ज्यो गया भूल ॥ 


रंभा संध्या में चली, देख चमत्कृत भूमि, 
पवन विलोड़ित लड़खड़ां गिरा ग्राज था भूम । 


` .वह्‌ सौंदय्यं कि ज्वालामुखि की. तृष्णा सुन्दर 
नील गगन की पृष्ठ भूमि पर स्वशिम मनहर 1 ' 
.. भुवन मोहिनी रूप सोभिनी चली अचानक 
“सृष्टि काव्य का सूक्ष्म रूप वह मधुर कथानक, 


देखा त्रिभुवन अकह श्वास ले भूमा भूमा 


यौवन की वह ग्रपरिमेय गाथा ले सूना! . कत i 
feat रुप निर्माण बिधाता ने सुख भरने o 
` कितु स्वयं वह दाह बना, ज्वाला सी भरने. 


idi पुण्डरीक के- साथ उगी दो कल्हर. कलियाँ 


स्वर्ण मृणाल भूलते धीरे भर नव छवियाँ, 


' रक्त कमल थे पुलक रहे, पल्लब चलदल थे 
झीने इवेत बसन में सुन्दरि अंग मचलते, 
बोला qux एक सृष्टि ने. शीश भुकाया ` 


मुस्काई पल एक कि सबने वन्दन गाया 


` स्वयं काम ने भुक चरणों में लाली रंग दी 


रति ने उस लावण्यमयी में लज्जा भर ae 
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तव काँपी वह सृष्टि मेघ में सौदामिनि सी 
त्रिभुवन . कसका देख देख कर चिर मोहिनिसी, 
मुस्काई जत्र दशन प्रभा से, ज्योतिः सिक्त सी 
कुद कुद बन गई सृष्टि सत्ता विमुक्त सी। 
जिधर नयनःचल गये हुआ जड़ जंगम सहसा 
पग धरते ही.काम हो गया मूछित' ग्रकुला 
वाणी हुई श्रवाक्‌ कि विधिना सर्जनं भूला 
यमने रोकी मृत्यु, फूल जीवन का फूला। 
सिंधु तरंगित ` हुआ श्वास पर उठते गिरते, . 
कुच युग को स्पर्धा में उम्मिजाल से उंठते - 
ग्रगजग व्यापी गंध घाण पर तृप्त नहीं था 

*. जला रहा था रूप, कितु वह EH Oo नहीं था। 

' कितु रूप वह देखकर नल- qux नत शीश, 
छिपा नहीं md सका मनमें उठती टीश। 


| १६१-विश्वबन्ध शास्त्री:-ग्रापंका जन्म २५ अप्रैल सन्‌ १९२९४ को 
अलीगढ़ जिले के उखेलीना नामक ग्राम में हुआ । ग्रापके पिता का नाम श्री 
| चुन्नीलाल आयं था । इन्होंने. श्री बिरजानन्द साधु आश्रम अलीगढ़, गुरुकुल 
| विश्व विद्यालय gaa तथा वाराणसी विश्व विद्यालय में शिक्षा प्राप्त को ।' 
| शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करने के.म्रनन्तर. इन्होंने पंजाब और भरतपुर के कई विद्या: 
| लयों में आचार्य पद पर कार्य किया । सन्‌ १९४९ में ATT भरतपुर पधारे और तब 
से ग्रब तक ग्रही पर निवास कर रहे हैं। आपने लगभग २०० रचनाएं ma को 
| हैं, जो सभी सामाजिक ग्रयवा राष्ट्रीय -विषयों पर हैं । आयं समाज के सिद्ध 
| के अनुयायी होंने के कारण art विभिन्न “sett में ्रार्य समाज का प्रचार करते 
| रहते रहते है । शास्त्रीजी उच्च कोटि के कवि, वक्ता एवम्‌ दार्शनिक है । आपके 
| तक युक्त ओजस्वी भाषण बड़े ही सारगभित एवम्‌ ग्रतीव प्रभावोत्पांदक, nm 
हँ। अभ्यस्त और निपुण कवि होने के कारण आपका भाव और भाषा दोनों पर 
| समान अधिकार है । ग्रापकी सरस रचनाओं के उदाहरण देखिए:-- 

2 | ॥ मैं तू और वहु॥ | 

मैं अधिकं पास, वह अधिक दूर, दोनों तू में ही लीयमान! . 

. मैं अनातीतं का रूप और वह quem तू वर्तमान ॥ | 

तू के युग में सत्ता. मैं वह q में हम दोनों भासमान | 
है सृष्टि पूव्व॑ 'मैं' और ग्रन्त'वह'मध्य़ तत्व तू की विधात.। | 


- 
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( 333 ) : भरतपुर कवि-कुसुमाऽजलि 


मैं का स्तर, इन्द्रिय से uem वह का स्वरूप शून्यायमान। ' 
तू के घेरे में ग्रा दोनों, दोनों ही हो जते-प्रमाण। ` ` 
मैं बन जाता 'तू'“'तू वह' तब, ag KATA है E रूप । 
ag वन जाता 'तू' ‘GH तब, Ñ WT भुत 'वह' का स्वरूप । 
मैं. वह में' 'वह मै! में आकर, दोनों हो जाते साम्यप्राण । 
है अनिर्वाच्य सर्व्वोच्च गान | fe 
; दिवाली 
दिवाली मनाने चले हो, सुखी-गीत-गाने चले हो। 
घरों को सजाने चले हो, सुधा-घर वसाने चले हो॥ 
नहीं ध्यान quer किसी कां, 
नहीं ज्ञान तुमको किसी 'का। 
नहीं मान तुमको किसी का, 
नहीं भान तुमको किसो का।. 
` दिवाली मनाने चले हो, सुखी-गीत गाने चले हो! 
घरों को सजाने चले हो, सुधा-घर बसाने चले हो॥ 
गगन छत्त जिनकी निराली, 
तनी . चाँदनी ` तार वाली) 
fee चतुष्कोण जिनकी, 
शयन-सेजः है भूमि. खाली। . ` : 
उन्हें यह दिखाने चले हो, उन्हें यह सिखाने चले हो। 
: उन्हें लक्ष्य. करके हंसी का, ग्रहा | मुस्कराने चले हो॥ 
न तन ढक सके ये बिचारे, 
न मन. रख सकें ये दुलारें। 
न इनकी कोई शेष इच्छा, 
स्व-इच्छा से स्वयमेव हारे। . 
. उन्हें तुम सताने चले हो, उन्हें तुम चिढ़ाने चले हो। | 
बढ़ाने को दुख द< उनका, उन्हें तुम दुखाने चले हो॥ ५ _ 
l तड़पते हैं बच्चे f कर, . | 
काट देते हैं दिन .तो सिकुड़कर । 
भूख से पीठ में de सटकर, 
` हो गये एक, दोनों सिमटकर। . 
-तुम उन्हे' तड़पड़ाते चले हो, तुम उन्हें फाड़ खाने चाले हो ! 
सिसकती मनुजता को सचमुचःघात कर/ग्राज ढाने चले हो ॥ 


© 
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| Eure ( २२३ ) 


- नही क्या चिरन्तन के शिशु ये, 
न शूकर या कुकर से पशु ये! 
न dele इनसे तुम्हारा- 
' भक्ति में वह सके नांहि gui 
धन दिये पर बहाने चले हो, घर में लक्ष्मी बुलाने चले हो! 
लक्ष्मि-स्वामी श्रमिक को न जाना, व्यर्थ में जगमगाने चले हो ॥ 


“चमक है gem घरों पर, 
चमक है तुम्हारे दरों पर। 
चमकते . हैं चेहरे तुम्हारे, 
| चमक नारि के जेवरो पर॥ 

SE रता को मनाने चले हो, शूरता को भगाने चले हो। 
` हड्डियाँ ऋषि दधीची की देखो,श्राज तुम आजमाने चले हो ॥ 
- जान कर आँख मूदो न भाई, 

WT रही क्रान्ति, देखो न ग्राई। 
feat की नई रोशनी में- 

न दे तलःभ्नघेरा दिखाई। 


. अन्तरात्मा सताने चले हो, धर्म-ढाँचा मिटाने चले हो। 
नेह भर मृतिका दीपकों में, नेह दिल से भुलाने चले a 
दिवाली मनाने चले. हो, सुखी-गीत गाने चले हो! 
घरों को सजाने चले हो, सुधा-घर बसाने चले हो॥ 


EL 


= 


१६२-तुलंसीराम चतुर्वेदी:-भआपका जन्म वैशाल कृष्णा २ सम्वत्‌ 
१९८२ को भरतपुर में हुआ | यहाँ के प्रसिद्ध कवि जयशंकर चतुवंदी के झाप 
कनिष्ट आता हैं । १९४३ में स्थानीय क्रालिज से एफ० ए० परीक्षा ne उत्तीणा करने 
के पश्चात्‌ आप दिल्ली चलें गये झौर वहां अजेन भ्रौर अध्ययन दोनों साथ साथ 
करने लगे । प्रारम्भ में आपने रिजवं वेक में और तत्पश्चात्‌ राशत्तिग विभाग में 
| काम किया । इसी बीच आपने पंजाव विश्वविद्यालय से क्रमशः प्रभाकर एवं वी० 
| ए० की परीक्षा उत्तीणं की । इन्ही दिनों आप पत्रकारिता के क्षेत्र में म्रागये । 
|. T दैनिक नई दिल्ली में काम करते. हुए झापने दिल्ली विश्वविद्यालय 
पे १९५२ में हिन्दी एम० Wo की परीक्षा उत्तीणा की । इसी समय दिल्ली में नया 
क पत्र “जन सत्ता” आरम्भ हुआ और आप उसके सम्पादकीय विभाग में चले 

गये । छात्र-जीवन में ही साहित्यिको के सम्पर्क के कारण साहित्य की ओर आपकी - | 


© ० 
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= भरतपुर कवि-कुसुमाञ्जलि 
( २२४ ) ु | oh "त षमाञ्जलि 


_ विशेष रुचि हो गई थी । आपके सहपाठी स्वर्गीय इन्दुभूषण शर्मा के साथ ग्रापकी 
साहित्य साधना अनवरत रूप से चलती रहती थी [ 

प्रधान रूप से तो श्राप राष्ट्रीय कविताएँ किया करते हैं, किन्तु भरतपुर के 

spare रस के प्रसिद्ध कवि चम्पालाल. “मंजुल के शिष्य होने के कारण 

श्ुगारिक रचनाएँ भी बड़े चाव से कहते है । ग्रापके कोकिल: कण्ठ से सवेयों की 

कल-कुक बडी प्यारी लगती हैं । स्वयें मंजुलजी, जिन्होंने प्रारम्भ में. उन्हें सवेया 

कहना सिखाया कभी कभी उनसे सवैया सुनते सुनते मग्न होकर कह्‌ उठते है- 

` “उस्ताद तुलसीराम, qug सवेया Heat सिखायो तो हमने पर श्रव ऐसी मन में 

आवै है कि qua हम सीख लेंथ” । इनकी कृतियों के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत 

' किये जा रहे हैं:-- 8 ; 


मानव ( सवेया ) n 
जिसने कभी वम्दिनी मा की स्वतंत्रता, साध का प्याला पिया न पिया । 
जिसने ग्रधिकार की. साधनामें, ग्रंधिकार का.त्याग किया न'किया ' 
'तुलसी' जिसने कभी ` इवते को, तिनके का सहारा दिया न दिया | 
वह मानव मानवता के लिए, feat देश में ग्राके जिया न जिया ॥ 

eem vu गायक 2 - 
जिसने रस हीन हृदय को कभी, रस धार से पूर्ण किया न किया । 
जिसने शिथिलाङ्ग में रागिनी से, नव रक्त-प्रवाह किया न किया । 
“तुलसी” जिसने मुरदा बने देश को, जीवन. दान दिया न दिया | 
उस गायक ने स्वर cag में, प्रतियोग किसी से किया न किया ॥ 
: IEEE -वारिद ` Bond 
जिसने जल-हीन सारों में तृषातुर, मीन का त्राण किया न किया | 
सादा जोहते वाट किसान के खेत को, सिञ्चित जाके किया न किया | 
जिसने नभ में घिर के कवि को, कविता का प्रसाद दिया न दिया 1 
उसा वारिद ने वन दानी महा, कभी किञ्चित दान दिया न दिया.॥ 
kaa ` “मरु के उर में सोई सरिता. . ' 1 
. मरुके उर में साई सरिता, झर झर कल कल रव क्या जाने ! 
` जो अपने जीवन भरके सव, ग्ररमानः कुचलता मान Xe! 
जिसाकः जीवन ग्रसफलता में, गति मय होते निष्प्रण रहा! 

o जिसके परिणाम निराशा, वह आशा अलिज्धन वया.जाने ' 

' जिसने शेशन से यौवन तक, पीड़ाग्रों का जग satel! . 

'जिसाकेः ललाट में लिखी एक; विकृत अभाव .की रेखा el! 
. वह जिसने दुख मय जग देखा, वैभव संसृति को क्या जान 


० 
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( २२५ ) 


जिस उर-बीणा के छिन्न हुए, सब तार भिन्न सब ताल हुए। 
सब तारों के भ्रपनी 'डफली, अपने अपने ही राग हुए । 
उस टूटी बीणा का कोई, फिर भंकृत .करना क्या जानें? - 
कितनी वरसातें श्राती. हैं, घन घोर घुमड धिर ग्राते हैं । 
- श्रवनी तल पर .कितने घन-दल, जल वर्षाये कर जाते हैं । 
नक्षत्र स्वांति के विना किन्तु, चातक जल-वर्षण वया जाने ? 
जिसके जीवन का श्री गणेश, अ्रभिशाप ग्रौर चिन्ताएँ हों । 
जिसके वक्षस्थल पर लटकीं, दुवेलता की मालाएँ हों। 
क्रन्दन जिसका संगीत वने, बह प्रणय-रागनी क्या जाने? 


| 
| 
| वर्तमान-काल 
| 
| 


शिवाजी की समाधि 

अति सफल साधनां की प्रतीक, यह किसकी ग्रमिट निशानी है ? 
किरा यशः काय की पत्थर के, अक्षर से लिखी कहानी है ? 
प्रासादों के बल-वैभव से, जिसका वैभव गौरव महान , 
वह कौन आज रच रहा यहां, विइवम्भर का ग्रन्तिम बिधान ? 
कितनी चिर निद्रा में सोया, ले सका न अबतक अंगड़ाई । 
रेजग के कवि वया समभेगा, उसके अन्तर की गहराई | 
यौबन उत्ताल तरंगे ले, जब एक दिवस था फूट पड़ा। 
यह महाराष्ट्र का राष्ट्र पथिक सब तोड़ नियंत्रण छूट पड़ा । 
अनियंत्रित अविचल ग्रातुर ये, जिस ओर गया जग झूम उठा। 
मद मस्त हुआ मतबाला सा, ग्रभिलाषाका मुख चूम उठा। 
उसके इंगित पर एक एक, मरहद्वा पट्टा झूम गया। 
वोरों ने अपने खड़गों से, लिख दिया एक इतिहास नया। 
लिख दिया कि बीरों के दिचार, साम्राज्य नष्ट कर देते हैं । 

` लिख दिया सँगठन से मनुष्य, सब शक्ति प्राप्त कर लेते हैं । 
लिख दिया कि कंटक चुनने पर, फूलों के कुज विकसते हैं । 
लिखदिया कि संकट सहने' पर, सुख-सौरभ स्वयं विहुंसते हँ । 
लिख दिया कि मानव के प्रयास, निष्फल न कभी हो सकते है । 
लिख दिया कि वीरों के प्रहार, असफल न कभी ही सकते हैं । 
लिख दिया कि मन की कमजोरी, कायरता का पहला पद है । 


१६३-इन्द्‌ भूषण. qup जाति के सूर्य द्विज ब्राह्मण गौर do 
कुम्भनलाल के प्रात्मज हैं । इनका जन्म ज्येष्ठ कृष्णा ८ संवत्‌ १६८२ वि० को 
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( २२६ ) . भरतपुर कवि-कुसुमाञ्जप्त 


भरतपुर में gar! वाल्य काल से ही इनको काव्य सृजन के प्रति विशेष रुचि 
थी । ये बड़े प्रतिभा सम्पन्न और होनहार कवि थे, कितु कराल काल ने इन्हे 
अल्पायु में ही ग्रस लिया । इनकी सरस रचना प्रस्तुत है:-- 
समस्या सुजान की 
कोषतें कढत काटे, कुर .दुष्ट भुडन को।' | 
कौशल दिखाय रणा, रक्षा करे मान की। 
काट काट VST को TET Veni नभ। 
भीत भये भाजे ate चिन्ता करें जानकी। 
देखकर कौतुक ले जुग्गिन समाज संग।' 
ग्राई रण चण्डी प्यासी Wa रक्त पान की। 
थर थर काँपी जाहि लखि के पठान az 
काल जोभ तुल्य खडग ऐसी हो सुजान की ॥ 
` कवित्त 
कोऊ तो रहै है मस्त पढ्न लिखन माहि, 
| कोऊ निजे गृहस्थ के काज में ग्रस्यौ रहै। 
जात है वगीची कोऊ होत ही प्रभात नित्य, . 
: mim निज देवन की qur में धस्यो Ri 
कोऊ नर उठत ही चाय दूध पान करें, , 
. बिस्कुट मलाई कोउ खान में pet रहै। 
मेरे जान Wd श्रेष्ठ वही है विश्व माहि; 
जाके डर भंग युत मोदक वस्यो रहै॥ 
जन्म भूमि 
भारत मेरी जन्म भूमि है मै इसका उत्थान FET | 
विस्मृति सागर में विलुप्त गौरब का फिर निर्माण करू गा। 
मैं हु प्रचंड सी afta शिखा दुश्मन स्वाहा करने वाली | 
दानवता के उच्छेदन हित जग मुभको ही कहता काली | 
मैं शंकर का वह कोधानल जन जिसको लख त्रासित होते | 
मैं परशु राम का परशु प्रवल जिससे नरपति दासित होते! 
अपनी प्रलयंकर विभूति से रिपु समूह कां मात gear! 
हुआ अन्त हा राष्ट्र हितों कां स्वार्थ पूति का फाग मचा है । 
पाशवता की मूत्ति बने परः मानवता का स्वांग रचा है | 
Feat की सन्तान किन्तु स्वानों का सा व्यवहार लिया है । | 
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वंतमान-काल ( २२७ ) 
रोटी के कतिपय टुकड़ों पर देश Ag स्वीकार किया है । 
मृतवत्‌ सिंहों में फिर से नव जीवन का संचार करूगा। 

` काम उपासक बने शस्त्र्पूुजक जो कभी कहाते थे। 
अपने श्रुल पराक्रम .से जो शत्रु हृदय दहलाते थे । 

. इब रहे निज वासनाओं के परिपूरण में वीर यहाँ है। 
नहीं जानते पराधीन को यह बिलास ग्रधिकार कहाँ है। 
प्रणय केलि रत प्रेमी मन को प्रलय राग से आज भरूगा | 
मैंने सीखा है शलभों से देश हितों पुर जल मरना। 
पराधीनः मां की वेदी पर अपने को स्वाहा करना। 
हूँ गुलाम मैं मुझे आज सन्तोष शान्ति की चाह नही है 
माँ बर्दी है मोन रहूँ मैं क्या पुत्रों का धर्म यही है। 
बीणा के सोये तारों में फिर से मैं झंकार भरू गा । 
गीता का वह कमं योग मुझको कर्मण्य वनायेगा । 
असुर बिनासक राम रूप मुझको प्रकाश दिखलायेगा । 
राणा और शिवा की गाथा :ग्रमित शक्ति देंगी aad 
गुरुओं का वलिदान भरेगा अमर ज्योति मेरे मन में।' 
संचय कर इस विकट शक्ति का वन्दी जन स्वाधीन करू गा | 
ग्रावो रण का हुआ , ग्राज आह्वान अरे बीरो grat! 
आवो माँ की है पुकार इसका चिर उपकार चुकावो। 
स्वातंत्र्य दीप पर तुच्छ कीट सम स्वाहा करदो निज तन को | 
दासताओं की श्व खला्रों TAG करो बन्दी जन को! 
मुक्ति दिलाकर.जतनी का जगतीं में गौरव मान करूंगा! 


१६४-सम्पूणां दत्त मिश्र एम» ए०:-आपका जन्म सम्वत्‌ १९८४ में do 
गोपाललाल मिश्र के यहाँ भरतपुर में हुआ । होनहार विरवान के होत चीकने 


` पात वाली कहावत के ग्रनुसार ग्राप: बाल्यकाल से ही कुशाग्रबुद्धि है। कुछ 


विशिष्ट मंत्रों के जप से तथा भगवती त्रिपुर सुन्दरी की उपासना से झाप में 


कवित्व शक्ति जागी । फलस्वरूप ग्रापने संस्कृत में काव्य रचना आरंभ कर दी । 


२५ वर्ष की um में श्रापने 'ऋतूल्लास' नाम का एक संस्कृत काव्य लिखा । 
इसको पडते समय अनेक Adal को महाकवि कालिदास के मिठास की 
स्मृति हो ग्राती है 1 संनु १९५९ ई० में उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत के लिये सारे 
देश से जिन बारह serene को पुरस्कृत किया उनमें राजस्थान से पापको 
ऋतूल्लास' के लिये पुरस्कार मिला । श्रीमदमृतवाग्भवाचार्य ने “क्रतुल्लास से 
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( २२८ ) ` भरतपुर कवि-कुसुमाळ्जलि 


प्रसन्न होकर ग्रापको “कवि पुण्डरीकम्‌' पदवी से पुरस्कृत किया । ३१ वर्ष की HE . 
में आपने संस्कृत में 'सूक्तिपंचामृतमर नाम का एक “दूसरा काव्य लिखा । आप 


संस्कृत भौर अंग्रेजी दोनों के एम० ए० हैं। श्राप इ गलिश में भी कविताएं! 
लिखते हैं । इस समय आप बसेडी गाँव में इगलिश के कार्यवाहक सीनियर 
टीचर हैं । आपके संस्कृत. विपयक भाषण ग्रौर संस्कृत गीत "UTD इण्या रेडियो' 


जयपुर, से १९५३ ई० से प्रसारित होते ग्रा रहे हैं। ब्रज भाषा ux खडी बोली . 


दोनों परं आपका समान अधिकार है । अपने सुधासिक्त सुमधुर कठ से आप 
कविता सुनाने का ऐसा समा बाँध देते हैं कि किसी का मन तनिक भी ऊबने 
नहो पाता । आपकीभाषा शैली बहुत ही रोचक, सरल तथा प्रसाद-गुण पूर्ण है; 
भाषा विषयानुक्कल परिवर्तित होती जाती है । दार्शनिक भावों के गहन एवं गंभीर 
विषय की अ्रभिव्यक्ति गंभीर भाषा में ही हुई हैं! श्रापकी रचनाश्रों के कुछ 
उदाहरण निम्नाँकित हैँ || 
| सवेया 
सुचिता के ग्रलीक-नगारन at सुनि कें कव लौं सु पाझ्ये जू ! 
कथनी करनी की श्रसंगति सौं कब लौं पुनि ना उकताइये जू ? 
इन केतव की करतूतन पे कव लौं नहि कोप जनाइये जू ! 
` दुरनीति परे इन मीतनं सौं कब लौं निज नेह निभाइये जू ! 


बहु देखि चुके, नहिं सेस ag wa तौ ged जगि जाइये जू । 
इनकी मति कीरति की बतियाँ मति ना कितऊं पतियाइये जू । 
कहि देउ न खोलि कं एकु दिना मन में कळु संक न लाइये जू | 
हम, तौ तुम कों. न निभायंगे जू तुम हु हम कों न निभांबये जू ॥ c 


परिवार के पेट में पाहन दे पुनि केतिक हू पढि जाइये जू ! 

गुन मान T जन के उर में बरु केतिक हू: चढि जाइये जू । 

नहि जो लो feed अधिकारिन के पदपंकन में गढ़ि जाइये जू । 
` नहि न्याव की, आस विसास ag कहु का. विरते पै निभाइये जू ॥ 


i _ निज हानि घनेरी. उठाइकें d समुभी गति लोगन की बतियान में ! 3 | 


मुख तें कछु ग्रोर बघारि @ कछु श्रौरहि धारि रहे छतियान | 
- दनि खाइ क॑ धोके पै घोके सरासर सोर सर्‍यो सिगरे दुखियान मे ' 


मिस त्याव के घाव करें. मुखिया ये परेखे बसे रिस की अंखियान dte 
'दोखत ये जो बड़े रे गुनी गनिका संग वास करें afata AI 


दीखत ये जो वडेरे धनी धन की धक व्याप रही छतिया F | 
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_वरतमान-काल ; र ( २२९ ) - 


` दीखत ये जो दिलद्री दुखी दवते रहि. स्वारथ की कंखियान में । 
पापी पराजय रास करे वस तापस की रिस की अ्रंखियांत Wu 
7 परिणाम | 
जव रात घुमने जाता 1 जव रात घुमाने जाता मैं । 
१) 
शारद हिम कर की श्राभा में, कोठी को जगती पाता मैं । 
कुछ कम्पित सी पुष्पित वल्ली, चुप चाप सहारा लिये हुए ( 
शशि का प्रसाद पा जाने को, निज तन्तु करों को किये हुए । 
जव लेती थी ग्रंगड़ाई सी, मैं खड़ा हो गया छाया में । 
AT जाने वया क्या सोच गया, उस मोहकता की माया में । 
' पर छोड़ वहां निवास नहीं, अब, तोड़ चुका हूँ नाता मैं । 


अच्छा तो लो, फिर सुन ही 3 मैं उसे छोड़ ANT वढ़ता । 
भावों के सुखद सरोवर में, जी भर कर उतराता चढ़ता । 
यह कौन धमक कर धीमे से, कानों में कहती चुप रहना | 

: मैं जो कुछ तुम्हें सिखाती हूँ, उसको सव से मत कह देना । 
उस प्रकृति-नटी की भङ्गी पर, वोलो क्या भेंट चढता मैं ? | 


चांदनी पटक दी चन्दा B la ने गोदी में ले ली । 
बया बुरा किया बेचारों ने, जो रच पच कर सिर पर भेली । 
पर चञ्चल को सन्तोष कहां, रहने का एक उरस्तल d 
मैं गोरी हूँ ये काले हैं प्रद्धित कर चली घरां तल में । 
तव कितनों की विधि लेखा पर, वहते आँसू पी जाता मैं । 
नर के एकान्त समर्थन में, नारी को गाली देने'का । 
मेरा कोई कतंव्य नहीं, ना मैं इसमें रस लेने का । 
पर.पेड़ों के नीचे पड़ क्या, . चांदनी नहीं दिखलाती है। 
' उन्नत पुरुषों की भी केसे, नारी सीमा वन जाती'है | 
बैसे, ऐसे प्राकृत-बन्धन, से, कभी नहीं चकराता Ñ ı 


४ ~ i 
| ` माना पत्तों कालेन सही, पर कालो से क्‍या कुछ कम हैं 1 
| — इतना तो मान सकोगे ही, वे नहीं चन्द्रिका के सम है । 
| जव हम वालाओं के सम्मुख, लावण्य चकित रह जाते हैं । 
क्या दोष कौमुदी का पत्ते, काली छाया दिखलाते हैं । 
ऐसे ait की संगति में, कुछ सार समझ मुसकाता मैं । 
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(५) 
हारा सा वेठ अंधेरे में, बेलो st Set के नीचे । 
मैं सोचा करता ढीले से, मानस के तार तनिक खींचे । 
यौवन; माधुर्ये, मनोहरता, युग युग पर्यन्त चले जाते । 
उद्यान, चांदनी, सुन्दरियां, नित नये पुराने हो जाते । 
इस वेयक्तिक नशखरता पर, बस सोच सोच रह जाता मैं 1 


१६५-राधाकष्ण गुप्त HETT :— आपका जन्म श्रावण शुक्ला ३ 
सम्वत्‌ १९८५ वि० में लाला मदनलाल के यहाँ भरतपुर में हुआ । भरतपुर हाई 
' स्कूल से मेट्रिक परीक्षा उत्तीणं करने के अनन्तर आप कवि भूषण do नन्दकुमार 
के शिष्य हो गए । आपकी काव्प-रचना का आरम्भ विभिन्न कवि- 
सम्मेलनों की समस्यां पूति से हुभ्रा । इन्होंने केवल ‘ea परिचय” नाम का 
एक (छन्दोवद्ध) wer लिखा है, जिसमें रसाङ्गों की पूर्ण व्याख्या की गई है। 
इसके अतिरिक्त आपकी -अनेक रचनाएं, कवित्त तथा सवैयो के रूप में, सवं 
साधारण के मनोरंजन की सामग्री बनी हुई Fi इन्होंने अपनी रचनाग्रो 
में शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग किया है । वर्तमान खड़ी बोली में भी आपकी ग्रनेको 
रचनाए हैं। इनकी भाषा शैली को एक मुख्य विशेषता यह है कि इनकी प्रत्येक | 
-रचना भषा-शाङ्कयं दोष से मुक्त हैं। आपकी सरस रचनाश्रों के कतिपय उदा- 
हरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं:-- | 
गणपति वन्दना (छप्पय) 
जे मोदक प्रिय चन्द्र भाल, जे मंगल दायक C 
ज गणपति गण ईश, गौरि-तन्दन सब लायक । | 
वक्र तुंड जे जे त्रिनेत्र, शुचि एक दन्त जय । 
लम्बोदर गज बदन सदन,रिधि सिद्ध mur जय । 
जे आदि देव “कवि कृष्ण” कह खण्ड-परसु-मुख चन्द जय । 
ज जनन सकल संकट हरन, भुवन भरन आनन्द जय ॥ 
| भक्त की अभिलाषा (कवित्त) 
वृन्दावन वीथिन में बांसुरी ama कहूँ, 
द्वारे नन्दराय नन्द गाम , मिल जायंगे। 
' बरसाने भूप-वृषभानु के सुभौन क॑ तो, 
; मथुरा के गोकुल सुधाम मिल mAT 
“कृष्ण कवि' कालिन्दो-क्ल के कदम्ब तरे, | 
लला लली ललित ललाम मिल wat! 
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ब्रज धाम धाम की परिक्रमा दियें जा प्यारे, 
"Tg चक्कर में शयामा श्याम मिल जायंगे ॥ 
_ रसना को भगवद्‌ भजन की प्रेरणा (सबैया) 
उडि जायं हे जाने न जाने कवे, तनते यह यह प्रान घड़ी भरके। 
“कवि gem’ जु कीरति पुन्यन की, सु करी न करी करनी करके | 
पुनि जन्म जरूर मिले.न मिलै, महि पे विधि केबस में परके । 
` विष हैं जग के रस री रसना ! रट तो रट नाम हरी हर के ॥ 
प्रिय के प्रति aza 
सुख भाग लिखे न कवों इनके, अंसुवा दिन रैन झरेके झरे <u 
“कवि कृष्ण जू' कल्पना के कल-सिन्छु में. ग्रंग तरंग तरेके तरे रहैं। 
चख चारहु होत वियोग के चित्र विचित्र विचार भरेके at रहैं। 
प्रिय लाख मिलो मिलिवो हे कहा, हिय के ग्रभिलाख भरेके भरे रहैँ॥ 
नेत्र-वर्णंन (कवित्त) 
- शीतलता शशि की लै रवि की ले ग्रोप ग्रौर, 
चंचलता चंचला की चोर चारु ढारे हैं। 
मंजुल तर.-कंज की मेल मृदु मादकता, 
पेल प्रेम सागर सकेलि सज संवारे हैं। 
` “कृष्ण कवि! कुपान d करारी कर सान कोर, 
बोर के त्रिबेनी में तिरंग निरधारे i 
: प्याले भर gum पुनि मैन के मसाले भर, 
| विधि ने बनाये युग नेन मतबारे हैं। 
चन्द्र cu Xe 
चन्द्र ! तज तुभको तृषित चकोर; 
र लखा कब तकता' परकी AI 
परुषता तेरी” किन्तु निहार, 
सदा देखा चुगता -अंगार | 
द्रवित होना तो इससे दूर, 
रहा तू A ma में R 
यही -कारण हे हो मयंक , 
| लगा ये अविचल guo कलक॥ 


E १६६-रमेशचन्द्र चतुर्वेदी:-आपका जन्म. कुम्हेर तहसील के ग्रन्तगेत 
प्राम साँतरुक में श्री नवनीतलाल चतुर्वेदी के यहाँ श्रावण कृष्णारे सम्वत्‌ १६८६ 
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में हुआ । आपकी शेशव से ही संगीत-मय वातावरणा मिला था क्योंकि आपके 
पितामह do नवलकिशोर  भगवढु भक्त, सत्संगी तथा गायन वादन-कला में 
अत्यधिक दक्ष थे । इस वातावरण का कवि de हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि 
साहित्य एवम्‌ संगीत के प्रति उसके हृदय में अगाध भ्रभिरुचि उत्पन्न हो गई। 
`स्वं प्रथम आपकी रचनाओं का श्री गणेश ब्रजे-भाषा. से होता है, परन्तु युग के 
प्रवाह में प्रवाहित होकर HT खड़ी बोली में कविता करने लगे 1. ग्रध्यापक होने 
के कारण, आप सरल किन्तु स्वाभिमानी कवि हैँ । कवि-हृदय होने के नाते ग्राप 
निर्भीक भी उच्च कोटि के हैं । कविताओ्रों का विषय-वर्णन इतना स्वाभाविक है 
कि सत्य साकार हो उठता है । आप राष्ट्रीय विचार धारा के गीतों के लिये 
afas -विख्यात्‌ है उदाहरणा afiqu:— 
: बसन्त 
HEUS 2 ) 
गाने को गा दूंगा गायनः नूतन बसन्त ग्रावाहन में। 
केसे उल्लास भरू. लेकिन, मैं अपने निर्धन जन मन में। 
पीली चादर को ग्रोढ़ प्रिये !; भ्रा पहुँचा है मधु-मय बस्त । 
qe उनके gaat से पूछो, जिनके विदेश में बसे कंत । 
BRAT. झाई थी, चिट्ठी, पांचे को ग्राउंगा। 
पर हाय आज भी.जा न सका, ग्रब केसे मु ह दिखलाऊ गा | 
कितनी बुद बुद होती होगी, उस सेनानी जन के मन में। . 
केसे उल्लास भरू, लेकिन-मैं अपने निर्धन जन मन Wa 


| Re) 
जब ग्रा पहुचे ऋतु-राज स्वयं, सरसों क्‍यों पीला रंग हुआ ! 
. किसके वियोग. में बतला दे, प्रेयसि! ये तेरा ढंग हुआ । 
ओ श्राञ्र मंजरी ! बतला दे, तू इतना क्यों इठलाती. हे ? 
क्यों भूम झूम कर मुझको भी,प्रियतम की याद दिलाती है। 
कोयल के स्वर क्यों गूज रहे हैं, दूर वहाँ निर्जन बन में। 
केसे उल्लास भरू लेकिन, मैं अपने निर्धन जन मन में. 


: 3 
जो सारी दुनियाँ में सरसों, बो कर लाते मधु-मय बसन्त । 
उन दुखियारे कृषकों के दुख, का-प्राज नहीं है सादि भ्रन्त । 
नंगे भूखे मानव तन ने-जब सहन किया भीषण हिमन्त। 
उन कृषकों की भोंपड़ियों में बारह महिने रहता बसन्त | 
है बसन्त भी उनके मन में, जो ग्राज सुखी हैं जीवन में । | 
केसे उल्लास भरू P लेकिन-मैं अपने निर्धन जनं मन मैं। 
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नी पनि (m, 

कैसे मनती विजया दशमी, कैसे मनता रक्षा-बन्धन ? 
कैसा होतां वैभव-विलास, कैसा होता सुख-मय जीवन ? 
हम भूल चुके हैं दीवाली, हम भूल चुके-हैं Gp बसन्त । 
श्रमिकों की आहों से जलकर, ग्राने' वाली होली अनन्त । 
जो आग लगा देगी भीषण, शोषक 'शासक के मन मन में । 


केसे उल्लास भरू ? लेकिन, मैं अपने fada जन मन में। 
. अध्यापक . ; 
यह करुण-कहानी है उसकी, जो ग्रध्यापक कहलाता है । 


(७७३ 
हैं फटी पन्हैयाँ पांवों में, मैलीसी पहने धोती है। 
है ओछक बंडा सा कुरता, पिचकी सी पहने टोपी है। 
माथे पर आर्टा दाल dur जनु विश्व-व्यथा का भार लिए। 
मर मर के भी जो इस जग में, जीने का ही अधिकार लिए । 
पंचास मील गांव से दूर, अरु बेतन भी मिलता पचास । 
वह चला जा रहा सन्यासी, लेता लम्बे लम्बे उसांस। 
रिमभिम रिमझिम बरसात लगी, टूटा छाता पग फिसल गया। 
घोंटू के वल-गिर पड़ा पट्टः अरु आटा सारा बिखर गया | 
कैसी बीती म्रध्यापक पर, यह कहते. दिल दहलाता है | 
यह करुण कहानी है उसकी, जो ग्रध्यापक कहलाता है । 


बन गए ग्राज शिक्षा-मंत्री, संसार कह उठा वाह वाहू Od 


सम्मान युक्त बहता आता, बल-वेभव का अविरल प्रवाह | 
पर भिख मंगे श्रध्यापक को, क्यों कर जग देवे धन्यवाद | 


`. क्यों कर हो इसका अभिवादन, क्यों कर हो इसका साधुवाद । 


यह शिक्षक तो बिलकुल प्रसभ्य, येह पागल भूखा नंगा.है 1. ` 
जग.बलि-वेदी पर प्राण दान, तक देकर भी भिख मंगा है | 
देखो शिक्षक का उर टटोल, कितने प्ररमान लपेटे हूँ । 
जग को ग्रपना संव कुछ देकर, इसने श्रभिशाप समेटे हैं! 
हमसे पढ़कर म आरा इ ई, प्रब हम पर हुकम चलाता है । 
यह करुण-कहानी है उसकी, जो अध्यापक कहलाता है । 


लेती है रिश्वत रोज़ पुलिस eet भी मौज उड़ाते हैं । 
रेलवे के टी० Ao गार्ड सभी, रिश्वत का पैसा खाते हुँ । . 
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महक्मे माल के चपरासी भी, रोज रुपये घर लाते हैं । 
दुनियाँ तो यहाँ तक कहती है, मंत्री भी रिश्वत खाते हैं । 
पर हाय भिखारी-अध्यापक, जब डंडा-चौथ मनाते EI 
शिक्षा-विभाग के अधिकारी, तब केसी भ्रांख दिखाते हैं? 
यदि दीन दुखी अध्यापक को, जनता श्रद्धा से करे दान । 
उस पर भी है प्रति-वन्ध कड़ा, यह केसा है उलटा विधान । 
जिन्दगी मौत के कूले में, अध्यापक दिवस विताता है । 
यह करुण-कहानी है उसकी, जो अध्यापक कहलाता है I 


(४) 
यदि शिक्षक अपनी दुख-गाथा, अधिकारी तक पहुँचाते हैं । 
तो बदले में उन दुखियों से, भ्रप-शब्द कह दिये जाते हैं । 

` छे छै महिने में दें वेतन, फिर भी अहसान जताते हैं | 
दुनियाँ के ठुकराये शिक्षक, तब मन मसोस रह जाते हैं | 
यह निष्कृय सरकारी ढांचा, एक दिन अवश्य ही टूटेगा | 
इस असंतोष का पुत्र कभीः विप्लव वन करके फूटेगा । 
` अरे स्वार्थ को मात शासकों, जड़ तुम्हारी हिलती हैं 1 
जब मनें तुम्हारी दीवाली, तब यहाँ होलियाँ जलती हैं । 
सोचो समझो अपने मन में, ग्रध्यापक से कुछ नाता है । 
यह करुण-कहानी है उसको, “जो अ्रध्यांपक कहलाता है ? 


१६७-छुट्टनलाल “सेवकः:-आपका जन्म प्रगहन वदी ६ संवत्‌ १९८७ 


ffo को हुआ । झाप आशुकवि कुलशेखर के सिष्यों में से हैं। प्राकृतिक 
उपमानों से युक्त रूपको द्वारा HTT कवित्तों में एक मधुर भाव क्रम उपस्थित कर 


` देते हैं । आपकी भाषा प्राचीन-परिपाटी की टकसालो ब्रज-भाषा है, किन्तु किसी 


किसी स्थल पर खड़ी बोली की झलक भी देखने को मिलती है। भ्रापकी रचनाओं 


में से कतिपय छन्द उदाहरणार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं:-- 

बसन्त और गणेश का रूपक (कवित्त) 

पीरे पीरे फूलन कौ माथे पै gre राजे, gees 
लाल लाल फूलन के कुण्डल सुहाये a! 

सेत सेत फूलन के ऊपर चमर : छत्र, _ | 
सेत ही सु फूलन के दत्त दरसाये d! 

फूलन के. हार गल. “सेवक' सम्हारत हैं, - : 
qua बसन्ती वस्त्र भूषन बताये हैं। 
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वर्तमान-काल | 
( २३५ ) 


| कोकिल कपोत कीर विरद सुनावत है, 
- आज रितुराज गन राज बन ग्राये Fu 
बसन्त पंचमी में नटी का रूपक 

फूल aafaa की gat, 
करि. घांघरि फूल gem भाई! 


yra पीतहि फुलन केर, 
भौ o gaa नाचत मोद महाई | 
S gar बजावत हैं, 


मिल कोकिल. कीरन ताल. लगाई। 
‘Wan साज नटी नव सी, 
यह आज बसन्त की पंचमी आई॥ 
शरद यामिनी के कृष्ण-रास का वर्णन . 
मधुर सुरन कान्ह बांसुरी बजाई सुनि, 
ब्रज afaa वृन्द कानन सिधारे हैं। 
फरस विछे हैं स्वच्छ चांदनी के ठौर ठोर, 
| -बीणा भेरि साथ तहाँ बाजत नगारे हैं। 
` 'सेवक' सम्हारत हैं काज सव दौर दौर, 
दोय दोय गोपी बीच श्राप रूप धारे हैं । 
शारद निशा में लखि रासा deb मेरे झूमें, 
आनंद मगन भये नेन मतवारे du 
भगवान राम के रूप का वर्णन 
der जटित सोहै माथे पै मुकट मंजु, 
आनन at ओप कोटि काम हू लजाई है। 
एक कर धनु gal अभय प्रदान करे 
पीठ कौ तूनीर सदा भक्तन सहाई d! 
सिंहासन ua राम साथ सिय मातजी के, 
नख सिख fame सब सुधर सुहाई है। 
Ip 'सेवक' सुख दाता औ भाता भव-सागर के, : 
मेरे: मन ऐसी प्रभु मुरत समाई d 


१६८-गोपालप्रसाद'मुद्गल':-ग्रापंका जस २ जुलाई सब्‌ १९३१ को 


भरतपुर जिलात्त्तगं में पं हमा । भपने पिता 
| भरतपुर जिलान्तगंत डीग कस्बे में do रघुनाथप्रसाद के यहाँ हुआ-। अपने 
भ्रनुरूप आप भी सरल स्वभाव और परिश्रम शील हैं। डीग हाई स्कुल से 
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( २३६ ) भरतपुर कवि-कसुमाञ्जलि 


हाई स्कुल परीक्षा उत्तीर्ण करने के अनन्तर आप शरणार्थी बालकों को शिक्षाः 
. देने के लिये प्राथमिकंशाला aut ( दीग ) में भ्रध्यापक नियुक्त हुए। तभी से 


अध्यापन काये कर रहे हैं और साथ में विद्याध्ययन भी | हिन्दो की एम० ए० 
परीक्षा तथा dto ऐड की ट्रेनिंग करने के पश्चात्‌ ग्रापको वेर की उच्चतर 
माध्यमिक शाला में वरिष्ट अ्रध्यापक'के रूप में नियुक्त किया गया है । 


- मुद्गलजी को बचपन से ही काव्य के प्रति विशेष ग्रभिरुचि है । पकी 
सवे प्रथम कविता “भारत भू की भव्य पताका प्रमुदित होकर लहराए' १५ ग्रगस्त 


- सन्‌ १९४७ को लिखी गई । इस कविता की प्रशंसा से कवि हृदय को प्रोत्साहन 


मिला और वे सुन्दर रचनाएँ करने लगे। यद्यपि मुख्यतया आप VIA 
के ही कवि माने जाते हैं किन्तु आजकल सामाजिक समस्याश्रों को लेकर भी आप 
लिखने लगे हैं। ग्रापकी रचनाएँ बहुत सरल सरस और प्रभावोत्पादक 


- होती हैं । कविताओं के अतिरिक्त आपने कई नाटक भी लिखे हैं जिनमें प्रायश्चित 


“दहेज” तथा 'निर्दोष' अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। कवि श्रौर नाटककार होने 
के साथ २ आप निबन्ध और कहानी लेखक भी Fl व्रज-भाषा और खड़ी 


बोली दोनों पर ही आपका समान अधिकार है। ग्रापंकी कविताओं के उदाहरण 


देखिए:-- 

afaa | 

WINE अनन्द तेरे अंगना के माहि आज, 
: तोह तो हे afa काहू कौ न भावैरी। 

भावेरी मोहे तेरो. सोच सखि छाँडिय अब, 
चातक सी. ह्य कै रट काहे m लगांवेरी। 

गाब्रेरी Tat ही सबेरे .काग' मुडरी पे, 
aig कर ऊची ग्रजमालै उडि जावेरी। 

' जावेरी न खाली साँचौ लगुन है प्रभाती को, 
धीर धर wet ग्रान हारौ आज प्रावेरी ॥ 

सखी ' 

Mat अनंग अंग अंगन के माहि जब, 
पिय बिन संग सखि काहु को न भावरी | 
' , भावरी इकन्त नहि सुभ कोऊ पन्थ ग्रन्त, _. 
. . कन्त ढिंग मेरो मन दौरि २ जावैरी |. 
' जावेरी न लेवे तू तो बातन aum बड़ी. : | 
आज कल कहिके मोहे कांहे कलपावैरी | 
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| 
| 
| पावेरी न जीते मोय सखि समभाऊ तोय, 
| जो वे औ्रौधि बीते ग्रानहारो नांहि ग्रावैरी ॥ 
| | गीत हि B 

. घन m विरहन मत जारो रे। 
. डर मारो घर नाँय घरवारो रे.॥ 

n) 


काहे. धिर २. आत मेरो जिया घबरात 
पिय बिन दिन रात aa नीर बरसात | 
तापे. तू हु इरपात बन कारो रे [घन TA gH 
कजरारे कर शोर मत कानन तु फोर 
: _ .: : कहूँ तोते कर जोर. नॅक मांनो कही. मोर : 
. जाग्नो देश जहं पियारी को पियारो रे । घन जाओो'''*“॥२॥ 
` तेरी gaa मार, मोक हुई guam 
तापे शीतल बयार श्रोर बीजुरी प्रहार 
“अव तुम्हीं कहो कैसे हो गुजारो रे घन TA RH 
इक सी में काँपे , गात दूजे मदन सतात 
तीजै . रेन डस खात चौथे ' तूहुँ घुमडात 
जान इकली बिरहन मत मारो रे। घन TAT UT 
घन पिय ढिंग जाग्रो डार qa «mun 
. पिय विरहन बुलाग्रो काहू विधि दै art . 
संग लाओ गुण गाऊ मैं तिहारो. रे। घन TAT Uy 
| 0. कविसे | 
गा कवि युग के गीत पुरातन फिर गा लेना। 
गाग्रो ग्रवनि के गीत, गगन के फिर गा AT 
जब मानवता की रक्षा को चपला सी खड्ग बुलाती है। 
तब. क्या स्वर लहरी तात और पायल भनकारें भाती है । 
अब सुरा सुन्दरी पानें को शष गारी, छन्द न भाते हैं। 
` क्योंकि-होली के गीत . दिवाली को नहीं गाये जाते है! 
अब हीरा पन्ना शाल ढुशाला गिलम गलीचों के मत गा। 
अब गा maa के गीत मदन के फिर गा लेता] 
गा; कवि युग के गीत पुरातन फिर गा STI 
गाग्रो अवनि के गीत अमन के फिर गा. खेना quu 
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( २३० ) ; भरतपूर कवि-कुसुमाञ्जलि 


कैनेडी की विजय पर 
ead सूरज को कोन भुकाता है. माथा 
ग्राते सूरत को सभी सलामी देते हैं 
लाख नयन चुम्बन करते. उस व्याहुल का 
जव सहमे २ वह डोली को गाती d. 
' .पर उड़ जाने पर रंग गुलाबी गालों का 
कोई भी नजर न उस पर चंवर ढुलाती है। 
गिरते हुओं की कोन खुशामद करता है 
उठती रेखों की सभी गवाही देते है। 
TT 


ढलते quU ७७००७७७ 
) ; १६९-गोपेश शरण शर्मा:-इनका जन्म भरतपुर ( राजस्थान ) के एक 
सुय्यंद्विज परिवार में ग्राषाढ sper २ (रय-यात्रा) सम्वल्‌ १९८९ विक्रमी को gun 
इनके पिता To गोपाल शरण शर्मा पेशनर हैं तथा भरतपुर के एक प्रसिद्ध कवि 
एवं शायर हैं । ये सन्‌ १९५३ ई० में महारानो श्री जया कालेज, भरतपुर से बी० 
ए० की परीक्षा पास करने के उपरान्त अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए! "si | 
एम० Vo fto एड हैं तथा हिन्दी के सीनियर टीचर हैं | | 
; ग्रपने' पिता के कवि एवं शायर होने के कारण उनके सत्संग से इनके 
अन्दर बाल्य-काल से ही. साहित्य प्रेम और विशेष कर कविता का अंकुर प्रस्फुटित 
. होने लगा । विद्यार्थी जीवन में अनुकूल वातावरण मिलने के कारण उसका पोषण 
होता रहा। फलस्वरूप ८ वीं कक्षा से ही कुछ-कुछ लिखना प्रारम्भ कर दिया। 
वातावरण के ग्रनुरूप अधिकाँश फुटकर कविताएं खड़ी बोली में ही लिखीं, यद्यपि 
समस्यां पुति के संबंध में यदा-कदा ब्रज भाषा में भी कतिपयं कवित्तों की रचना 
xm कवि होने के साथ साथ प्राप एक कुशल वक्ता एवं लेखक भी हैँ। उदाहरण 
— > : - : 

aa चाँद श्रपना हो रहा है। : | 

चाँद चौकीदार ने सूरज बुलाया व्योम में जब, 

कुपित होकर के कुमुदिनी सो गई दे पत्र घुँघट । 

निशा की नीरव घडी में रश्मि कर से उठा कर फिर, | 

कर लिया मुख सामने, आये हृदय में भाव घिर-घिर ' 

कुमुदिनी का क्रोधं सारा शीघ्र सपना हो रहा है, 

लहर को संकेत Sa चाँद अपना हो रहा है । 

शून्यता वश जब हृदय की, गगन का मुख नील जाना, 
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. उदधि ने निज अंक का बालक. दिया कर्तव्य माना । 
पर अमा की निशा को शिशु को छिपाया व्योम ने जब, 
जलधि उर होकर सशंकित धड़कने फिर-फिर लगा तब , 
dum को इन्दु का जब मुसकराना हो रहा है, 
ऊमि कर उठते मचल श्रव चाँद अपना हो रहा है । 
प्रेम की पीड़ा समझने को-जलन को जानने को; 
धधकते उर से विरह की वह -विकलता मानने को । 
चोंच में लेकर चकोरी जब लगी ' ग्रंगार चुगने, 
शुभ्र शीतल सी छटा की लग : गई तब आस करने | 
विहंसते निर्मल निशाकर का निकलना हो रहा है, 
तब चकोरी ने कहा भ्रब चांद अपना हो रहा है । 
नेह की बातें निराली चन्द्र ाकर्षित gar है, 
तन धरा पर मन गगन का मीत बन पुलकित. gar है । 
बुद्धिवादी aa की विज्ञता विज्ञान से मिल, | 
सरसताः को सोखती सी, शुष्कता के साथ हिल-मिल ' 
चल पडी उड़कर गगन को शब्द कितना_हो रहा है, 
हम gU उसके, कहा अब चाँद अपना हो रहा. है । 
ठीक है तुम चाँद को ग्रपना बना कर ही रहोगे, 
प्राप्त ' करने में उसे जो यातना होंगी, सहोगे । 
पर धरा पर तुम कलंकों को कहीं लेकर न झाना, 
ज्योत्स्ना श्राई स्वयं तुम कालिमा को. ले.:न..श्राना । eet 
देखना . स्थल वही जिनसे चमकना हो रहा है : | 
स्वच्छ मन करके दिखाना-चाँद अपना हो रहा है॥ '_ | 
; विकास क कक, 
अज्ञान निशा हो दूर जागरण जाग पडा 
स्वतंत्र्य,सूये प्रकटित स्वदेश उठ हुभ्रा खड़ा 
दासत्व श्यु खला शिथिल, सुलभ निःश्वास जगे 
जगमगी भूमि भारत, सशंक सब शोक भगे 
अधिनियम-नियम. निज बने चेतना जाग उठी 
लो !' प्रजातंत्र प्रत्यक्ष वेदना भाग उठी 
हिमगि रि.के निंर फर-फर,कर' हो मुक्त भरे 
वह vat नदी इठला-इठला उन्माद भरे. 
` धन-धान्य सजग -हो उठा-उठा श्रम मानव का 


. बर्तमान-काल 
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विकसित स्वदेश प्रत्यूष gel दम दान्वका ' 
निस्साधनता हो दूर. जुटे उठ सब साधन 
बन गये श्रमिक कृषकों के. क्रन्दन, आराधन | 
वह प्रकृति नटी . अपना यौवन उन्माद लिये 
खुल पड़ी देश के लिये मधुर संवाद लिये. .. 
श्रमिकों के कल हल, कल पाकर किलकार बढ़े | 
अँगडाई फसलें, भू के अंकुर उठे गढे 
उच्छ ger नदियों की - रोकी बांधों ने 
सिचन अनुक्ुल किया विद्युत्‌ दी. बाँधों ने 
विद्युत्‌ कण द्रूत गति लिये चले विद्य त्‌ देने 
उन गाँवों को निश अ्रंधकार जो थे पहने 
ग्रामों की कुटियां अव भवनों में ब्रदल उठी 
Stat की सड़कें धुसर पथ पर पिघल vat 
'तमसो मा . ज्योतिरगंमयो' का संदेश लिये 
शिक्षक स्वदेश के अपना ag उपदेश लिये 
चल पड़े चेतना ग्राम ग्राम को देने को 
भोली जनता AT, वया विकास है ?. कहने को 
. जो सोये हो भारत वासी aa तो जांगो 
. ` अरविन्द समान खिलो-उठलो, आलस amit 


१७०-रामबाबू वर्मा:-इनका जन्म कातिक शुक्ला ५ संवत्‌ १६८९ वि 
को भरतपुर में श्री शिवचरनलाल स्वणंकार के यहाँ gar ये अधिक पढे लिखे 
तो नहीं हैं, किन्तु कवियों के संसग में रहने से कविता की ओर रुचि हो गई। 
इनके काव्य गुरु श्री ' कुम्भनलाल “कुल शेषर' हैं। आपकी रचनाओं में भाषा और 
रस का धारावाही प्रवाह मिलता है । ये “रघुराय' उपनाम से कविता करते हैं। 
इनकी रचना के कुछ उदाहरणा प्रस्तुत हैं:--. 
| | मानवता. 
अब क्षीर नीर की भांति सभी भाई मिल मेल करो मन में | 
फिर शब्द सुत बांधो सब को मन-मुक्ता बिखरे कन २ में । 
उर अन्तर के कपाट खोलो संब पाप पुज-को क्षार करो । 
निज द्वे ष भाव का भेद त्याग सब समता का व्यवहार करो । 
“रघुराय' सभो सामर्थ बान बन. जन समाज कल्याण करो 1 
तुम मानव हो मानवः नाते मानवता का निर्माण करो ॥ 
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कवित्त 
चमत रहत 2 fag कंज मंजु चरनन, 
सुकीति गान गगन वुलिन्दी है। 
हृदय विशाल at उदार दुग्ध धार सदां, 
सवे सुख देनी नित्य गंग at कलिन्दी है । 
“रघुराय जेते जीव मनुज दनुज देव, 
गर्वं सों सकल सृष्टि कहत ` कविन्दी है 1 
हिमगिर aaa शीश मुकट विराजत है, 
भारत मां भाल पर विदी सम हिन्दी है॥ 
SEDI 
मानुषता जन के मन हो जनता सब भांति सुशील लखावे । 
शाँति सदां उर बास करे सब के मन मोद भ्रपार दिखावै | 
द्वेष न हो जग में रघुराय' न चितित हों नहि कोई दुख्यावै । 
| होय सुराज्य तवे परि quid दिन देखन कों यह ग्रावै ॥ 
| घनाक्षरी है 
मान मरयादा Fe ge जाती रामविन, गुरू विन गूढ़ ज्ञान भूरि कोन भरतो । 
सिन्धु के मथेया देव दानव विकल होते, शंभु जो न होते विष पान कोन करतौ । 
बूढ़ जाते ब्रज के पुरंदर प्रकोप समै, कान्ह जो न होते भूमि भार कोन हरतौ। 
“रघुराय' सृष्टि के समूह सव नष्ट होते शेष जो न होते तो घरा को कोन धरतो ॥ 
सवेया 
सुख वन्त शुशील सुहाग वती सजनी सब साज सजे सरसी । 
हिय हार हजारन हीरन के हथ फूलन हेम छटा बरसी | 
“रघुराय', ललाट «d विदिया दमकै दुति दामिनि सी दरसी | 
रति tug रूप लजात ag विकसी परिपूर्णं कला धरसी ॥ 


“तुम मानव हो मानव नाते मानवता का निर्माण करो" 
सोने का समय व्यतीत हुआ मैं WIS जगाने आया हूँ । 
माँ के लालों की किस्मत की यहाँ व्यथा सुनाने झाया हूँ ॥ 
सीघे सच्चों का काम कहाँ जहाँ दगा m ue i 

लूटा खोंसी गुडे वाजी सब के मन समाई g 
मानव मानव का रक्त चूसना पाप श्रोत de वाद करो । 
तुम मानव हो मानव नाते मानवता का निर्माण करो ॥ 
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जो कभी स्वर्ग थी भारत भू वह ग्राज नकं दिखलाती है | 
सोने चाँदी के टुकड़ों पर यहाँ इज्जत बेची जाती है ॥ 
ऊँची मीनारें एक ओर नहि भोंपड्यां रहने को gi 
अम्वर अम्वर सम एक ग्रोर नहि वस्त्र शोत सहने को हैं ॥ 
मानव के निर्मल जीवन पर मत दानवता के वार करो i 
तुम मानव हो मानव नाते मानवता का निर्माण करो॥ 
माया के वशीभूत होकर वयो दीन जनों को रुला रहे ! 
दया धर्म की आइ लगा क्यों स्वणं-सत्य को जला रहे ॥ 
स्वामी के नाते सेवक पर तुम नाना. जुल्म डहाग्रो ना | 
अपना अ्रस्तित्व जमाने को मनमाना कमे कराओो ना॥ 
रक्षक के नाते भक्षक वन जन जन से मत खिलवाड़ करो I 
तुम मानव हो मानव नाते मानवता का निर्माण करो॥ 


१७१-हरिश्चन्द्र'हरीश':-तरुण पीढ़ी के उदीयमान कवि 'ह्रीश' का जन्म 
नगला कल्यानपुर के Fo ईशवरीप्रसाद के यहाँ कातिक कृष्णा १, सम्वत्‌ १६८६ में 
हुआ । प्राथमिक शिक्षा ( हिन्दी, उडू, संगीत ) स्वर्गीय पंडित वीर नारायण के | 
देख रेख में घर ही पर हुई । पंडित जी ग्रामीण जिकड़ी भजन श्रोदि बनाया 
करते थे; भ्रतः सन्‌ ४५ से ग्रापको भी जिकड़ी भजन बनाने का चसका लग गया T 
कोलेज जीवन में आपकी काव्य-प्रतिभा का संस्कार ग्रौर निखर उठा ग्र 
कवि सम्मेलनों में भाग लेकर थ्रापकी ख्याति को एक विशेष सम्मान की प्राप्ति 
हुई | आपने एम० ए० तथा साहित्य रत्न की परीक्षा उत्तीर्ण करके शिक्षा विभाग 
में नौकरी कर ली थी, किन्तु खेद की बात है कि ur भगवती सरस्वती की सरस _ 
रचनाओं के सुरभित सुमनो से समुचित श्रचेना करने से पहले ही संसार ते _ 
pu कर गए । स्थानीय कवि समाज को आपका ग्रभाव सदेव ही खटकता 
रहेगा 1 


आपने सकं प्रथम ब्रज-भाषा में रचना आरम्भ की, किन्तु युग के प्रबा | 
के साथ खड़ी बोली में भी रचना करने लगे श्राप कवित्त और सवया भी बनाते | | 
थे जिनको बड़े सरस एवं प्रभावोत्पादक ढंग से सुनाते थे। ग्रापकी रचनाओं | 
कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों का निर्वाह बड़े ही श्राकर्षक ढंग से gate! ae | 
के पिछले प्रहर में आप महाकवि 'निराला' के परम भक्त हो गये थे और V | 
रचना शेली श्रपनाली थी। आपकी रचनाओं में दार्शनिक गार्म्भीय के साथर | 
सरलता भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं और प्रसाद गुण का सर्वत d | 
परलक्षित होता है । इनके प्रेम-पीड़ा की कसक श्रोताश्रों को भी कसका देती या. 

Me 
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प्राण ! तुम 

आगया नीम में बोर, प्राण! तुम m 
egdt टहनी के श्रधरों पर, 
है मुसकाहट छाई । 
सोये सोये पात पात ने, 
ली उठकर अंगडाई | 

gt भरे यौवन को छूकर, महक उठी पुरवाई। 

भूमे भौरों के झर, प्राण ! तुम um 
अंवा-जमुनी ने पहनी, 
चिकनी श्रसमानी सारी। 
Zi कंठ में उनके, 
कोकिल ने भरदी किलकारी। 

लो पलाश जल गया,न बुझ पायेगी यह चिनगारी । 

बरसे रस-मधु के दौर, 'प्राण ! तुम aT 
आज नहा कर नभ-गंगा में, 
निखर गई ताराए । 
मंद मंद मुसकान, 
नील अंचल में बिखरी जाए । 

जिन्हें लूटने चला पवन, पर पांव नहीं पड़ पाए । 

सूनी है मन की ठौर, प्राण ! तुम umm 
उधर Blt की खुशबू में, 
AT जंग «at जाता | 
पर्‌ जाने क्यों उससे, 
मेरा मनवा उवा जाता । 

बडे भाग से ग्ररी वाबरी, आज महूरत आया। 

हो जाय न यों ही. भोर, प्राण ! तुम umi 


बरसात 
बादल हुए कि और ही रंगत बदल गई । 
gesr वो शोर मोर का, 


aS ad के दाह को, 
सहलाने लगी र 
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बादल घिरे कि श्रौर ही रंगत बदल गई। 

दो qa क्या पड़ीं, 

में अमृत में नहा गया। 

गद गद खड़ा रहा, 

न इधर ही उधर गया। 

किरणों से रहा कब गया, 
घटा का घूघट उठा। 

वहाने को मेरे साथ वे, सावत मचल गई। 

बादल हुए कि ale ही रंगत बदल गई। 


दादुर उछल qè- 
कि हमें गाने भी तो दो! 
GINES मचल पड़े- 


कि हमें जाने भी तो दो। 
अंकुर भी क्या फूटे, 
मिट्टी के अरमा निकल पड़े। 
दो ही दिनों में सृष्टि की सूरत बदल गई। 
बादल हुए कि और ही रंगत बदल गई। 
तरु qu ने पात पात ने, 


पाया नया जीवन । 
निखरे धरा के गात घुल, 
छाया नया जीवन । 


जागा किसान, श्रमका- 
; नव उल्लास जंग उठा। 
हर खेत की gx क्यार की, किस्मत बदल गई । 
बादल हुए कि और ही रंगत बदल गई। 
प्रकाश के नेता 


जब हंस कर चन्दा सोयेगा, 
जब हस कर सूरज जागेगा। 
ग्राखिर वह दिन कब आयेगा, 
बोलो प्रकाश के Gam! 


जब मधुर जीत के गीत; 
दिशाये गायेंगी दिल खोलकर ! 
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कलियों के wwe उठा, 
- डालियाँ देखेंगी हिल डोलकर । 
उड़ भूम भूम कर भंवर, | 
बजायेंगे 'बीणा 'नव रस भरी | 5 
सुन कोयलिया की तान- 
हिय का कन-कन भर भर ग्रायेगा | 
आखिर ag दिन कव आयेगा ? 
बोलो मधु-ऋतु की लतिकाग्रो ! 
बादल बरसा कर प्यार, 
बुझायेंगे जब धरती को “तपन। 
बोलेंगे पपिया मोर- 
नयन हरयावल में. होंगे मगन । | | 
ऐटम के शीतल प्राण, d 
Hi खिलायेंगे खुशबू को गोद मे, oo 
सौ शरदों तक बबिस्तार- | 
मोद. के जीवन का हो जायेगा । 
mar वह दिन कब आयेगा? , 
बोलो सावन की akamii! 
हिम कर न बढ़ा पायेगा, 
सरसों की सारी की ओर जब। 
दिन कर न कहा जायेगा, 
तिनको के 'रतनों का चोर WS! .. | 
`. फसलें अम्बर की ओर, 
न फैलायेंगी अपने हाथ जब | 
तूफानों के ग्रागे-, 
फूलों का माथ नहीं भुक पायेगा । 
आखिर वह' दिन कब Su 
बोलो, जन भाग्य विधाताओं ? 
an set है। 
का . गुजन पर जा ग्रड | 
eu का करन्दन शिखा पर जा चढ़ा है । 
कौन अपने प्राण छोड़े iR 
यह गगन इस. भूमिं को घेरे खडा है. 
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क्या बड़ों बदली को, जी छू स्वर्ग को। 
आशियाँ पर, बिजलियाँ देती गिरा। 
है बडी वह दूब, जो मिट्टी d gi 
उबे, उजडे मनको,' कर देती हरा। 


क्या देखता है, कोयल है काली, 
q उसके सुर की बहार को देख। 
क्या देखता है, सागर है खारी, 
तू उसके. मोती की धार को देख। 


क्या देखता है, है जेब ` खाली, 
है. देह खोली, है. भाग खाली ।. 


हों आँख तो तू इस आदमी के, आदमियत के दुलार को देख । 
दुख विषमता at भगे, सुख में पगे दुनियाँ। 
कर्म में अपने लगे-उत्साह से दुनियाँ । 

भर चुकी लय खूब, बीणा-बादिनी, तू भ्रब- : 

एक सुर ऐसा. उठा, जिससे जगे दुनियाँ i 


१७२-दीनदयाल गोयल 'सुधाकर':-ग्रापका जन्म भरतपुर में एक 
माध्यमिक स्थिति के परिवार में पहली जनवरी सन्‌ १६३३ को हुआ । आपके 
पिता का. नाम किशनलाल गोयल है । तेरहवी कक्षा पास कर आप अध्यापक हो 
गये ste उसी-ग्रध्यापन कार्य में श्रापने एम० ए० परीक्षा- उत्तीण की ।. आप इस 
E ud बहुउद्देश्यीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरतपुर सि | 
FM पर Ei कर. रहे EI आपको बचपन से ही अंताक्षरी एवस्‌ व्यंगात्मक्र. 
पस T रुचि है । श्रापकी भाषां सरल, सरस AT मधुर है । उदाहरण 


; समस्या-“निर्माण करो! 
हे इस युग के भगवान, हमारा भी तो कुछ उपकार करो | 
. दो दिला नोकरी लड़के को, कुछ थोड़ा सा एहसान. करो ॥ 
' हम बहुत दुर से आये हैं, तुम से संब कुछ ग्राशा लेकर । 
तुम बहुत गरीबनिवाज प्रभो, लिखा अ्रखवारों के ऊपर ॥ 
केवल इतना. ही नहीं प्रभो, दो चार चिद्टियाँ लाये हैं । 
तुम निकट gam संबन्धी, हम पता लगा यह लाये हैं॥ 
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मेरी चाची की yet कीं, लड़की की जो दौरानी है। 
उसके भी कुटुम्ब की लड़की, तुम्हरे कुटुम्ब में व्याही है ॥ 
नाते में जीजा लगते हो, कुछ साले का तो ख्याल करो । 
गर कोई खाली जगह नहीं, दो चार नई निर्माण करो॥ _ 


सका-एक दिन माइन्ड में यह बात ग्राई, 

. क्‍यों नारी ने दो चोटी हैं लटकाई ? 
समाधान-हिन्दुओं का देश भारत वर्ष हे 

. सिर पै चोटी रखना ही हमारा धर्म है ॥ 

` चोटी हमारी जान थी ईमान थी । 
_ विशव न्यौछावर करें यह हिन्दुओं की आन थी ir 
. लेकिन--अंगरेजी फैसन का हम पर था भूत सवार हुआ । 
चोटी मिलवाई वालों में सब आन बान का काम हुआ ॥ 
` लेकिन भारत की नारी यह कबे सह सकती थीं । 
चोटी का अपमान भला कब कर सकती थी॥ 
| इसी लिये उसने प्रतिभा रखने को नर की। 
IMS ्रपनी संतति में यह रीति चलाई। 
; और नारि ने दो चोटी हैं यों लटकाई॥ 


एक नर की एक अपनी ? 


अमर प्रीति , mi 
प्रीति.ग्रमर बन गई TAT की ग्रोर शलभ की 


` चली sun संदेशा देने प्रियतम' को ।. 
चली बदलिया निशि की व्याकुलता कहने को ॥ 
किसी वियोगिन की आंखों से ग्रश्न, टपकते । 
आशा प्लावित नेत्र `वरसने को थे कहते ॥ 
वरसी बदली रोक न पायी व्यथा हृदय की । 

` धार एक बन गई ग्रश्नु की मौर और ग्रश्नु की ॥ : 
व्यथा HAL बन TS HA, को और हृदय की | _ 
प्रीति अमर बन गई AA, की और हृदय की ॥ - 


अरे दूर हो शलभ निकट नहि भाना मेरे । 
मिल कर मुझसे प्राण जलाना अपने मेरे ॥ 
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तुम चकोर की तरह. देखते रहो चाँद को । 
रजनी की ही तरह निभाते रहो प्रीति को ॥ 
पर परवाना धाया चाह लिये मिलने की । 
मिलन राख बन गई प्रेम की और प्रीति की ॥ 
राख अमर बन गई शमां की ग्रौर शलभ की ! 
प्रीति ग्रमर वन गई, शमाँ की ग्रौर शलभ की ॥ 


१७३-गौरीशंकर 'मयंक?:-'मयंक' नाम से संवोधित श्री गौरीशंकर का 
जन्म भरतपुर के एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में १४ जून, १६३४ ई० को 
हुआ | महान्‌ आथिक संकट से अविराम संघर्ष करते हुये, आपने भरतपुर के महा- 
रानी श्रीजया कालेज से वी० कौम परीक्षा उत्तीणा की ATHY वाल्यावस्था से 
ही काव्य सृजन को रुचि है । ग्रापकी भाषा व शैली सुगम, सरस, प्रवाहमयी एवं 
दाह है । आप करुण एवं हास्य रस के जाने माने कवि है उदाहरण | 

ए:— Ee 
i हिन्दी 


हिरी-भाषा हिन्द राष्ट्र की). 
नई: नवेली दुलहन है! 
क्रो सुमंगल श्रारती ॥ 
. wrt gy सोत हैं। 
_ कहती इसका रँग काला Ru 
भारत के घर का काम! 
कभी नहीं इससे चलने वाला है ॥ 
गूगी सी अछावत भावों at 
मुखर नहीं. कर सकती है॥ 
लंगड़ी सी, राकिट युग गति के । 
भी साथ नहीं चल सकती है॥ 
a iu Bu सकता । 
री छिस्टता ul 
फिर भी सोत हमें डसने- को । 
नागिन सी फुफकारती ॥ 
यु ¬ गणतंत्र दिवस :-- 
जनता का शासन, जनता के लिये कि जनता द्वारा । 
जब जाता जहाँ चलांया, जाता गणतंत्र पुकारा ॥ 
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छब्बीस जनवरी जिसको, हमने गण शासन पाया । 
भारत के कवियों द्वारा, युग युग जायेगा गाया॥ 
आजादी की वेदी पर, afya बलिदान हुए . जब । 
हमने स्वतंत्रता पाई, हमको गणतंत्र मिला तब॥ 
उस दिन से सभी बने हैं, हम अपने भाग्य विधाता । 
सुख दुख उन्नति श्रवनति के हम खुद ही उत्तर दाता ॥ 
गणतंत्र दिवस 
ग्रज्ञान भ्रशिक्षा से उठ, दायित्व सभी पहिचानें । 
व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊंचे, हम राष्ट्र हितों को माने ॥ 
उपजायें wa ates हम, औद्योगिक वस्तु बनायें । 
अरबों का माल विदेशी, हा ! क्यों प्रति वर्ष मगायें ॥ 
व्यक्तिगत क्रिया अनुप्रारात, जव राष्ट्र हितों से होंगी । 
बस होगी तभी स्वरक्षित, नव आजादी की डोंगी ॥ 
दल के दल दल से वचकर, सब कार्य करें सहकारी | 
तो क्षण में हल हों जाये, ये विकट समस्या सारी i 
यदि - जाति धर्मं गुट बंदी, भाषायी भेद भुलादें । 
अरु विजयी . विश्व तिरंगा, जन गन मन में लहरादें ॥ 
तो. सत्य श्रहिसा सेवा, से शाति शीघ्र ग्ायेगी । 
नेहरू की चिर अभिलाषा, भी पूरी हो जायेगी॥ 
विकास को एक कल्पना E 
अमरीका चाहे घन से, रशिया का गला दबाना d 
xt रशिया चाह रहा है, निज साम्यवाद फैलाना d 
' व्यापारी चाह रहे हैं, इन दोनों का लड़वाना । 
बिना युद्ध के केसे, हो ओवर लोड खजाना ॥ 
ना जाने कभी किधर से, कोई राकेट चल जाये i 
और उस दिन ही यह दुनियाँ, भव-सागर से तर जाये di 


१७४-शक्तिस्वरूप त्रिवेदी एम० ए०:-ग्रापका जन्म do नत्थीलाल 
` त्रिवेदी के यहाँ do १९९३ में हुआ । आप कवि और लेखक दोनों एक साथ हें । 
` आपके पिता नत्थीलाल स्वयं कवि हैं; ग्रतः आपको काव्य-कला के प्रति अ्भिएचि | 
विरासत के रूप में प्राप्त हुई | श्री हिन्दी साहित्य समिति एवम्‌ स्थानीय कालेज | 
द्वारा आयोजित कति-सम्मेलनों से ग्रापकी काव्य सृजन शुक्ति अधिक पुष्पित | 
एवं पल्लवित हुई । आपका स्पृहणीय व्यक्तित्व एवम्‌ कविता कहने का ढंग 
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अत्यधिक प्रभावोत्पादक है । झापने कोई ग्रन्थ तो नहीं लिखा, किन्तु a 


रचनाएं बहुत की हैं । ग्रापकी समस्त रचनाए खड़ी बोली में हैं । नवीन 
शैली में प्रेमपरक रचनाए' अधिक श्रू,ति-मधुर हैं 1 वर्शन-शैली में दाशंनिक- . 


गाम्भीय का ग्रभाव होते हुए भी श्रापकी रचनाएं सरस हैं । आपका “भू-दान' 
पर लिखा हुआ निबन्ध राजस्थान सरकार द्वारा पुरष्कृत हो चुका है दो 
रचनाए उदाहरण रूप में प्रस्तुत हैं:-- ; 
; प्रेम: गीत | 
मत प्यार मेरा ठुकराग्रो । 

तुमने मन में प्यार बसा कर, एक नया संसार बसाया, 
मदुर बना जीवन बेला को, नेनों से अमृत छलकाया, 
जीवन में सुधा वहा कर aa, विष काहे ALATA ॥ मत० 
बेतू जीवन को उलझन मय, ये बना गई मधु-हाला, 
अधरा म भरा हुआ है, तेरे maa का प्याला, 

तुम वनकर साकीबाला, दीवाना मुझे बनाओ | मत० 
तेरे सपनों में आकर, अपने गीतों को गाऊ 

तुम थिरक थिरक कर नांचो, मैं मन की ताल बजाऊ, 

म साज बना हूँ तेरा तुम रागिनी बन जाग्नो 1 Ago 

क्यु जग को गीत सुनाऊ ? 

अपने ग्रंतर की ज्वाला को, अ्रवसादों की - मधुहालों को, 

जग से लेने खुशियाँ मोल, बोल ag’ उसकी भेंट च ढ़ाऊ ॥ क्यु ० 
अवसाद मेरे श्रपने तो हैं, . है ग्रपनी argi की गहराई, _ 
फिर दो क्षण को बन मत्त भरे, क्यू जग की भाषा में इठलाऊं॥ क्यू ० 
पथ दर्शाता मेरे ये पत्ते हैं, ये कोयल काली है 
इन/की वासांती का मधु ले. मैं जोवन Seb चढाउ ॥ क्यू o 
क्यु , बेकल है जग के पीछे, तेरा जीवन है अनमोल, 

ये सांसें दो चार घड़ी हैं, जिन पर तू wam 
माया के निष्ठुर झौंके ने मन का दीप बुझाया, 
आहुति b प्रेम रूप की अंतर के पट खोल॥ क्यू ० 
E | ने जीवन में अंधकार फेलाया, | 
ज्यात अन्तेध्यान हो गई, भाई मन को छाया, 
विषम साधना हुई न परी, रही हिलोरें डोल ॥ क्यू ० 


: १७५-कमलंश जैन:-कमलेश जैन का जन्म भरतपुर के एक सम्भ्रान्त 


» 
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1 
| 
| NARTA - 
E परिवार मे sh यान e 
जन परिवार म २१ अप्रेल सन्‌ १६४० को as के पिता श्री 
P सन्‌ १९४० को हुआ। आपके पिता श्री प्यारे 

य संशन जज के यहाँ पेशक 1 D 
| ङ्‌ हाँ पेशकार हैं। मैट्रिक परीक्षा के ग्रनन्तर आपने विशा- 
| 
| 


रद श्रौर शास्त्री परीक्षाए' णां मै 
हैं। इनके कविता-पाठ शा ui ze Re a gue! ER Rm 
| बार पुरष्कार भी मिले ह । उदाहरणा दल SEATING RSEN 
सहकार करो ` सहयोग. md 
जव Hare ढा जाती हो, ग्रात्मा किसान खो जाती हो । 
मुन्ना नन्ही रो जाती हो, रोते-रोते सो जाती E 
तब पीड़ित तापित मानव का- F 
. सन्ताप हरो, उपकार. करो ॥ साह 
YA धु धु करती दोपहरी, जब जग लेता निद्रा WA 
बस जगता है किसान प्रहरी, संकट सुन-सुन श्रात्मा सिहरी a 
“तब उसके खुन-पसीने का- 
TR , कुछ तो मन में ग्राभार भरो ॥ 
bb qu जोकि चलाता हो, जो देह. स्वकीय गलाता हो I 
[र- पच कर.दिवस बिताता हो, मिल-मालिक सतत सताता हो । 
शिशु-शव गजः टुकरी को तरसे, 
| उस शव का जय-जय कार करो ॥ 
जंग का भोला शिशु सा प्राणी, भोला सा मन, भोली वाणी । 
दाने म प्राण प्रतिष्ठा की, यह दान रूप या नादानी । 
जत्र वह, भुखा, जग खाता तब, 
| उसका कुछ तो उपचार करो ॥ 
यह धरती सबको भरती है, यह सात्र बच्चों पर मरती है । 
ह सबको सब कुछ करती है, फिर क्यो सन्तति दुख भरती है ? 
राहो पर पड़े ठिठुरतों से-- 
 .कुछ कपड़ों का व्यापार करो ॥ 
अपनी ag खा जीते हों, अपने शोणित को पीते हों । 
दो टूक हृदय को सीते हों, भरते-भरते भी रीते gba 
. उस व्यथित-श्रमित शोषित जन के- 
श्रम-कण से निज म्रभिसार करो । 
बम का फल: श्रमिक नहीं पाते, कुछ लोग उन्हें खाये जाते, 
फिर भी गंवार ही कहलाते, सान्त्वना प्राप्त कर सकुचाते । 
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( ९५२ ) ! ` . भरतपुर कवि-कुसुमाञ्जलि E 


ये E दधीचि के अस्थि शेष, 

इनको प्राणों से प्यार करो ॥ 
` १७६-मोतीलाल ग्ररीड़ा:-ग्रापका जन्म भरतपुर के एक प्रतिष्ठित 
खत्री परिवार में wo १९७२ वि० को हुभ्रा ! AIT यहाँ के प्रसिद्ध व्यापारी लाला 
रामस्वरूप बजाज के ग्रात्मज हैं । आप ग्रागरा कालेज के एफ० एस-सी० कक्षा 
तक विद्यार्थी रहे Ba इनको बचपन से ही हिन्दी और हिन्दी साहित्य समिति से 
विशेष प्रेम है । संमिति के नवीन भवन निर्माण में आपने afiada सहयोग 
दिया है । आप गत तीन वषे से समिति के उपप्रधान पद पर कार्ये कर रहे 
है । विनोदी एवम्‌ सरस स्वभाव के होने के कारण यापकी कविताए हास्यः 
रस प्रधान होती हैं ग्राप “पत्नीवाद' के अनुयायी हैं और श्रपनी मधुर 


~ 


रचनाश्रों द्वारा उसका प्रचार भी करते रहते हैं ' “मंगलानन्द' उपनाम से 


इन्होंने 'पत्नी' स्तोत्र” नामक पुस्तक लिखों है । आपको सरस रचना के 
उदाहरण प्रस्तुत हैं:-- : | 
3 गृह बाधा सारी मिट जाये, धन धान्य भरा फिर घर होगा । 
मनको सुख शांति मिल जाये, तो गम होगा न फिकर होगा ॥ 
खुद कामों में जी लग जाये, फिर कभी न दर्दे सर होगा । 
जब देवीजी ही खुश होंगो, तब किस साले का डर होगा ॥ 


इक नगर पिता का कहना है, भ्रष्टाचारी वह नर होगा । 
जो पत्नी भक्ती से विमुख है, राष्ट्र को क्या हित कर होगा ॥ 
गीता प्रेमी भी कहते हूँ, यह गीता का उपदेश सुना | 
जो पत्नी की सेवा करता है, उसे क्यों न भक्त निष्काम गिनो ॥ 


पत्नी भक्ती का इसी लिये, घर २ प्रचार करना होगा | 
पत्नीब्रत का अवलम्बन कर, अपना सुधार करना होगा॥ 
समाज में पैदा हुआ दोष, उसका विकार gear होगा । 
जो. उन्नत राष्ट्र बनाना है, निर्माण चरित्र करना होगा ॥ 


पत्नी भक्ति के साधन से, क्या चीज नहीं नर पा सकता | 
कितना यह सुलभ उपाय मिला, जो घर को स्वगे बना सकता ॥ 
जो ऐसा सुगम तरीका भी, ना म्रमल में ग्रपने ला सकता 1 
` वह d नहीं तो फिर कयाः गृह्‌ लक्ष्मी जो त मना सकता | 
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-१७७-बृजेन्द्रबिहारी:-ग्रापका जन्म १३ अगस्त सनु १९३९ को भरतपुर 
निवासी do घनश्यामलाल के यहाँ हुग्रा । ग्रापने स्थानीय कालेज से बी० To 
परीक्षा उत्तीण की है। हिन्दी साहित्य समिति के कवि-सम्मेलनों में भाग लेने 
के परिणाम स्वरूप श्राप सुन्दर रचनाएँ लिखने लगे हैं । श्राप प्रगतिशील कवि 
ग्रौर सफल गीतकार हैं। आपकी रचनाएं सरसं और प्रभावोत्पादक होती हैं। 
उदाहरण देखिए:-- | 

चीन के नाम 
( 
हर द्वारे पर हाहाकार मचाता क्यों 
सोने सी मिट्टी में जहर मिलाता क्यों 
ग्र गडाते ग्रांचल में धुल सजाता क्यों 
Gas 
भेरा तेरा मानवता का नाता है 
बयो श्रागी रखकर उसको भइकाता है 
अरे जिन्दगी का क्यों मोल घटाता है 
( 36) 
sux इसी स्वर में तुम गाये जाग्नोगे 
हर घर को शमशात बनाये जाग्रोगे 
फूलों पर wa feum जाग्रोगे 
eer) za 
गीतों के हरबोल बनेंगे. गोलियां 
जो लूटी साजन घर जाती डोलियां 
gaat गई मगर माये को रोलियाँ 
(५) 
तो धरती का हर बेटा लड़ जायेगा 
ऊंचा अम्बर धरती में गढ़ जायेगा 
हर खारा . मोती ऐटम. बन जायेगा 
(६) : 
इसीलिये मत छेड़ो हँसती ij 
साजन के घर को जोती व्याहुल WU 
मत 'खींचो तुम रेखायें : तिरछी आइ 
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भरतपुर कवि-कुसुमाञ्जलि 


ait कहाँ हिन्दी चीनी भाई भाई 


पंचशील . के नेताओ के हमराही 
मानवता के हामी ग्रो चाउ एन लाई 


( ८ ) 
मत सोचो बगिया वीरान बना दोगे 
धरती पर तुमसे इन्सान वसा लोगे 
तिब्बत भारत को रामशान वना दोगे 


(eS) 


तिब्बत पर हर 'वार' की श्रावाज है 

मेरी मां के प्यार की आवाज है 

मुझको नेहरू से s पर्‌ नाज है 
l १७ 

हर पठार कश्मीरी केशर क्यारी है 

नेफा की हेर बस्ती fex प्यारी है 

हंम भाई भाई माँ एक हमारी है 


R 
ज्वार-बाजरे की दुलहिन सी वलियों को 
qae से मुसंकाती कोमल कलियों को 
सत्य अहिसा से मुखरित इन गलियों को 
: १२ 
भारत लोहु-लुहान नहीं होने देगा 
मरघट का सामान नहीं होने देगा 
परदेशी ईमान नहीं होने देगा 
cc su 5) 
कचन चघा ज्वाला मुखी ana ना 
तिस्ता की लहरों में ज्वार उठाग्नो ना 
दुनियां में बारूदी जाल femi ना 
4 १४ ) 
श्रभी देश में फटी दरारें बाकी हैं 


अंधियारे "की बन्द किबारें बाकी हैं 
परदेशी «पतभार : बहारें बाको हैं 
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( १५ ) 
मत छेड़ो चुपचाप हिमालय रहने ' 
बढ़ता हुआ कारवां पथ पर बहने ' 
तुम्हें वुद्ध का बेटा घर घर कहने 
( ७ ) 
ग्रगर उठा तूफान दबाना मुश्किल 
हर दिल के अंगार बुझाना मुश्किल 


Al, Ap A, 


Alp Al’ Aly 


( १७ ) 
मत सोचो तुम मेरा द्वार जला दोगे 
चीनी मिट्टी पर त्यौहार मना लोगे 
अपनी मां के घावों को सहला लोगे 
( १८ ) 
मेरी तेरी मां की धडकन एक है 
ged सांसों की उत्पीडन एक हे 
साघों की चादर की चिलमन एक है 


CR) 


सुन लो नहीं सांस की कौमत घट जाए 


दुनिया की किस्मत खीमो में बट जाए 

बारूदी वांहों में मौत सिमट जाए 
( २० ) 

मुझे ख्याल है कुछ सिन्द्री मांगों का 

मेरै तेरे वीच पुराने धागो का 

दो युद्धो में धधकी विषमय ग्रागों का 
२१ ) 

इसीलिये तेरै घर भेज रहा पाती 


लुट न जाए जिससे मानवता की थाती 
जल न जाए धरती की -दुध भरी छाती: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( su ) 


ee 


by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> 


nta miaa EA 


t t ES E — ——————— 
9.1६ Iw s ` 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gya 


नाम 
ग्रखेराम 


ayaat (महारानी) 
इन्दुभूषण 
उदयराम 


PTR 


कन्हैयालाल 

कमलेश जेन 
काशीराम 
किशोरीलाल 
कुम्भनलाल 'कुलदोषर' 
केशव 

कृष्णदास 

कृष्णलाल 

कृष्णलाल 

गणोदा 

गिर्राजप्रसाद “मित्र' 
गिरिराजकु वर (माजी) 
गुलाब मिश्र 
गुलाबसिह' (धाऊ) 
गुलाम मोहम्मद 
गोकुलचन्द दीक्षित 
गोधा राम 

गोपाललाल महिश्वरी 
गोपालसिंह जमादार 
गोपाल प्रसाद मुद्गल 
गोपेशशरण 


ग्रजीतसिह (रावराजा) : 


x Ez 


——— अ 


gu नाम 
२६ | गौरीशंकर मयंक 
१२५ | गंगाधर 
६९ | गंगाप्रसाद 
२२५ | गंगावख्श 
४६ | घनश्याम 
१५१ | चतुराराय 
१५४ | चतुभुज मिश्र 


२५० | चतुभु जदास चतुर्वेदी 


१२० | चम्पालाल “मंजुल' 
१७६ | छत्रमल 

१९३ | छुट्टनलाल 

३४ | छोटेलाल भट्ट 
११० | जयदेव 

१७ | जयदांकर चतु. दी 
१५२ | जसरांम 

ya | जीवाराम्‌ ` 

१८१ | जुगलेकिशोर 
१५८ | TAR 

१५५ | टहकन 
११९ | ठाकुरलाल 

४८ | तुलसीराम चतुर्वेदी 


४३ | दिगम्बर ° 
दीनदयाल 
९० | देव (महाकवि) 
देवीदास 
देवीराम 
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uer (3) 
नाम oc पृष्ठ नाम 
देवेश्वर ५० | वीरभद्र 
दैवीप्रंकाश ग्रवस्थी १६५ | बंशीधर 
धनेश | € जेल 
aude (घासी राम) ७० | अजचन्द 
धौंकल मिश्र yY | बृजेन्द्रबिहारी 
नत्थीलाल १४० | ब्रजेश 
नथुग्रासिह S3 | भागमल 
नवलकिशोर १४९ | भूधर 
“नवीन” (गोपालसिंह) | भोलानाथ 
नरहरिदास ३ । भोलानाथ 
नानिगराम २०१ | मणिदेव . 
नंदकुमार ` १८८ | मदनलाल गुप्त “AT 
_ पतिराम ३२ | माधौराम 
"पदुम मुकुन्द 
पदुमाकार (महाकवि) ५१ | मुरलीधर 
.पन्नीलाल two | मुरलीधर 
प्यारेलाल १३९ | मुरलीधर जमादार 
प्यारेलाल १७८ | मूलराय 
de | १२९ | मोतीराम 
प्रभुदयाल “दयालु' १९६ | मोतीराम 
प्रसिद्ध ६० | मोतीलाल श्ररोड़ा 
बटुकनाथ ८९ | मोहनलाल 
` बदनसिह (महाराज) २० | मंगलदत्त 
बलदेव ८६ | मंगलसिह 
बलदेवसिह (महाराज) ६८ |-यदुराजसिह (रावजी) 
बलवन्तसिह (महाराज) ९७ | युगलकिशोर 
बलदेवप्रसाद . १६८ | रघुवरदयाल 
बहादुरसिह कर्नल १५२ | रमेश 
बालकृष्ण . ४९ | रमेशचन्द्र चतुर्वेदी 
बालमुकुन्द _ १३८ | रसनायक 
बिहारी ८५. | रसरासि 
बिहारीलाल ` १४१ | रसानन्द 
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नाम 
राजेश 
TA 
राधाक्रप्णा 
। राधारमन वैद्य 
रामकृष्णा 
रामचन्द्र विद्यार्थी 
रामदयाल | 
रामद्विज 
रामधुन 
रामनारायण 
रामप्रिया माथुर 
रामवख्श 
रामवख्श 
रामवाबू वर्मा 
रामलाल 
। रामानन्द 
रूपराम 
रंगलाल- 
रंगलाल. 
'रांगेय राघव (डाक्टर) 
ललिताप्रसाद 
लक्ष्मीनारायण 
लक्ष्मीनारायन काजी 
लाल 
लाल 
विश्वबन्धु शास्त्री 
वैद्यनाथ 
सत्यनारायन कविरत्त 
सम्पुणदत्त 
साधुराम 


^ 
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पृष्ठ नाम 
४७ | सांवलप्रसाद चतुर्वेदी 


३८ | सुखदेवगंगाकिशोर मिश्र 


३० | सुन्दरलाल 

१९८ | सुन्दरलाल 

९१ | सुधाकर 

१८० । सूदन (महाकवि) 
१३४ | सूरतराम 

१२८ | सूयंनारायन शास्त्री 
१२८  सेवाराम 
१३८ | सोभ 
१८४ | सोमनाथ 
१०८ | शंक्तिस्वरूप त्रिवेदी 
११७ | श्यामलाल 
२४० | शिवराम 

७२ | शिवचरणलाल 
१०७ | शिवदत्त शर्मा 
शोभनाथ 
शोभाराम 
दांकरलाल 
श्रीधर 
श्रीनिवास ब्रह्मचारी 
हनुमन्त 
हरिप्रसाद 
हरिवंश 
हरित्तारायन ठाकुर 
हरिकृप्ण कमलेश _ 
eg | हरिश्चन्द्र हरीश 
१६० | हीरालाल 
२२७ | हुलासी 
१३४ 


२६ 
३९ 
२१९. 
ay 
१०७ 
१५६ 
२८ 
९४ 
२२१ 


rie 
neon = 
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` खेद है, प्रूफ की यथोचित व्यवस्था न होने के कारण प्रस्तुत पुस्तक में अनेक 
अशुद्धियां रह गई हैं। निम्नांकित भूलें अधिक भ्रमोत्पादक :हैं; - पाठक कृपया 
| सुधा रले :-- | | 


पृष्ठ  dfm. अशुद्ध शुद्ध 
२७ हि २५ वणुन : वर्णन ` 
E 3 -. २६ प्रकृष्ट uo उत्कृष्ट `` 
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| महारानी श्री जया कालिज, भरतपुर के दर्शन विभां 
अध्यक्ष तथा हिन्दी के प्रतिष्ठित कवि एवं साहित्यः 


“So रामानन्द तिवारी “भारतीनन्दन” इ 
| ˆ “भरतपुर कवि-ङुसुमाञजलि” का . 


m आभमनन्दन s 


“भारतवर्ष के इतिहास में भरतपूर वीरो दोरा frg दर्जेय 
दुग के लिए-ही नेही qus रससिद्ध 'कवियों द्वारा रचित काव्य के लिए 
„  भीस्मरंणीय है ।. ब्रजमण्डल के अन्तर्गत स्थित राजस्थान का यह 
` प्रदेश ब्रज-भाषा के. सरस और ओजस्वी कवियों .की वाणी से y 

` गु जितरहा है । विक्रम को पिछली शताब्दी के.लगभंग दो सौ कवियों ' 
` “का उदाहरणों सहित -परिचयं इस. “भरतपुर कवि-कुसुमाञ्जलि' में 
संकलित हैं। भरतपुर प्रदेश का यह काव्य हिन्दी साहित्य की अनमोल : 
निधि है । इस प्रदेश की काव्य-निधि का यह प्रतिनिधि संग्रह प्रकाशित 
श कर हिन्दी साहित्य समिति? ने एक अत्यन्त अभिनन्दनीय कार्ये किया... 
है ॥ससफल और grax उद्योग के लिए “भरतपुर कवि-कुसुमाञ्जलि 
के सम्पादक,एवं 'हिन्दी साहित्य समिति'के अध्यक्ष डा० कु जबिहारी- 
लाल गुप्त एम० ए०; पी-एच०.डी० तथा इस ग्रन्थ के प्रकाशक Ud 
हिन्दी साहित्य समिति' :के: प्रधान मन्त्री श्री मदनलाल गुप्त सभी : 
साहित्य प्रेमियों की बधाई के पात्र हें । ्राझा है कि यह “कवि-कुमुमा- ` 
E erf हिन्दी साहित्य के अनुरागी मधुपो को भरतपुर के दिव्य 
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